社会 の さま ざま な シー ン で 活躍 する シャ ー プ の LED 上 照明 
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高 天 井 照明 直 付 スト レー ト 型 (110W 形 ) 投光器 防犯 灯 モジ ュー ル 形 バー ス 照 明 ( ト ラフ 型 ) ベー ス ダ ウ ン ラ イト 











ーーー 
PP12-13 Py P18-19 Py P18-19 PP.6-7 Py P 8-9 
小型 投光器 直 付 ス トレ ー ト 型 (40W 形 ) 投光器 モジ ュー ル 形 ベー ス 照 明 ( 聞 富士 型 ) 埋 込 ス クエ ア 型 (下面 開放 ) 








Py P 16-17 PP.6-7 Py P 8-9 


投光器 ソー ラー・LED 照明 灯 小型 投光器 ベー スタ ダウ ン ラ イト (軒下 用 ) モジ ュー ル 形 バー ス 照 明 ( 理 込 型 











 P. 16-17  P. 16-17 P18-19 P18-19  P. 8-9  P. 6-7 





モジ ュー ル 形 ベー ス 照 明 ( 友 射 笠 型 ベース ダ ウン ライ ト 投光器 モジ ュー ル 形 ベー ス 照 明 ( ト ラフ 型 ) 





Py P.6-7  P. 8-9 PP 16-17 PP 16-17 PP.8-9 PP 6-7 




















保障 と アフ ター サー ビス に つい て 画 保証 期間 照明 器具 の 保証 期間 は 、 商品 お 買い 上 げ 日 より 1 年 間 で す 。 画 保証 内 容 取扱 説明 書 、 本 体 貼 付 ラベ ル 等 の 注意 書 に 従っ た 使用 状態 で 保証 期間 内 に 故障 し た 場合 に は 、 
疹 理 を させ て いた だ きま す 。 無 料 修理 を ご 依頼 に な る 場合 は 、 お 買い 上 げ の 販売 店 ( 工事 店 ) に お 申し つけ くだ さい 。 画 保証 の 免責 事項 保証 期間 内 で も 次 の 場合 に は 有料 


修理 と な り ま す 。(1) 保証 書 の ご 提示 が な い 場 合 。(2) 使用 上 の 誤り 及び 不当 な 修理 や 改造 に よる 故障 及び 損傷 。(3) お 買い 上 げ 後 の 取り 付け 場所 の 移設 、 輸送 、 落下 な ど に よる 故障 及び 損傷 。(4) 火災 、 公害 、 異常 電圧 、 定格 外 
の 使用 電源 ( 電圧 ・ 周 波数 )、 及び 地震 、 雷 、 風水 害 、 そ の 他 天 災 地 変 な ど 、 外部 に 原因 が ある 故障 及び 損傷 。 (5) 車両 、 船舶 等 に 搭載 され た 場合 に 生ずる 故障 及び 損傷 。(6) 施工 上 の 不備 に 起因 する 故障 及び 損傷 。(7) 法令 、 取 
扱 説明 書 で 要求 され る 保守 点検 を 行わ か いこ と に よる 故障 及び 損傷 。 (8) 日 本 国 以外 で の 使用 に よる 故障 及び 損傷 。 画 アフ ター サー ビス に つい て 1 : 保証 期間 中 万 一 故障 が お きた 場合 は 、 お 買い 上 げ 日 を 特定 で きる も の を 添 
えて お 買い 上 げ 販 売店 ( 工事 店 ) まで お 申し つけ くだ さい 。 2 : 保 証 期間 を 過ぎ て いる 場合 プ お 買い 上 げ の 販売 店 (工事 店 ) に ご 相談 くだ さい 。 修理 に よっ て 機能 が 維持 で きる 場合 は 、 ご 希望 に より 有料 修理 させ て いた だ きま す 。 


0 安全 に 関す る | 照明 器具 に は 寿命 が あり ます 。 設 置 し て 10 年 経つ と 、 外 観 に 異常 が な く て も 内 部 の 劣化 は 進行 し て いま す 。 ※ 使 用 条件 は 周囲 温度 30 °C、1 日 10 時 間 点灯 、 年 間 3,000 時 間 点 灯 (JIS C8105-1 解説 に よる )。 









































































































































ーー" さ キ 庄 | ⑲ 3 年 に 1 回 は 、 工 事 店 等 の 専門 家 に よる 点検 を お 受け くだ さい 。 倫 点 検 せ ず に 長期 間 使 い 続 ける と 、 ま れ に 発煙 、 発 火 、 感 電 、 落 下 な ど に 至る 場合 が あり ます 。 
ーー 上 / 選 | @ ご 使用 の 前 に 「 工 事 説明 書 及 び 取 扱 説明 書 」 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 























シャ ー プ 製品 に 関す る 情報 は ホー ムペ ー ジ か ら も ご 覧 いた だ け ま す 。 https://jp.sharp/ 


カタ ログ 請求 また は 、 [9 回 電話 、PHS か ら は 、 フ リー WY sai か は 画 フリ ー ダ イヤ ル ・ ナ ビ ダ イ ヤル が ご 利用 で き な い 場合 は 
商品 に 関す る ご 相談 @ 固定 電話 、PHS か ら は 、 フ リー ダイ ヤル トン 携帯 電話 か ら は 、 ナ ビ ダ イ ヤル 050-3852-5405 FAX の 場合 06-6792-5993 
に ご 相 衣 


ens 0120-508-562 0570-550-189 lite IMD (を 


月 曜日 土曜 日 / 午前 9 時 ~ 午 後 6 時 日 曜 ・ 祝 日 / 午前 9 時 ~ 午 


人 当 カ タロ グ の 数 値 は 50/60Hz で 記載 され て いま す 。 @ 当 カタ ログ に 掲載 され た 製品 の 中 に は 、 品 切れ に な る も の も あり ます 。 販売 店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 
る 製品 改良 の た め 、 仕 様 お よび 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 ま た 、 製 品 の 色調 は 実物 と 異な る 場合 も ありま す の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


シャ ー プ 株 式 会 社 
本 社 〒590-8522 大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 
























































この カタ ログ の 内 容 は 、2021 年 3 月 現在 の も の で す 。 


PC2103 | 2 この カタ ログ は FSC @ 認 証 材 お よび 管理 原材料 か ら 作 られ て いま す 。 VEGE7A4P/ 
R.3 |LPC2103 FSC* C011700 


⑯ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イン キ を 使用 し て いま す 。 ©IL INK 











LED 照明 


。 。 https://jp.sharp/business/led_lighting/ 
Be Original. 施設 ・ 店 舗 ・ 屋 外用 総合 カタ ログ 2021-04 
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上 層間 仙 旧 本 1 





さら な る 省エネ へ 。 シャ ー プ の LED 照明 。 


ー 上 し LIMI 


Eco Lighting Management 


さま ざま な 空間 に 導 入 さ れ て いる 、 シ ャ ー プ の LED 照明 。 
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[ 高 天 井 照明 ] JA えひめ 物流 株 式 会 社 様 (愛媛 県 松山 市 ) 


鉄道 





スポ ー ツ 施設 
r= 








[投光器 ] 株 式 会 社 ル ネ サ ンス 様 
スポ ー ツ クラ ブ ルネ サン ス お お いた 





ょ 


[ 高 天 井 照明 ] 日 建 リ ー ス 工業 株 式 会 社 様 福岡 工場 





i 7 
有 目 





[ 直 付 スト レー ト 型 ] 近畿 日 本 鉄道 株 式 会 社 様 近鉄 四日市 駅 





[投光器 ] 有限 会 社 フ ロン ティ アス ピリ ッ ツ 様 
ボル タリ ング ジム & ショ ッ プ B-PUMP 荻窪 店 


セン コー 株 式 会 社 様 仙台 港 PD セン ター 





首都 圏 新 都市 鉄道 株 式 会 社 様 柏 





大 阪 府 堺 市 役所 欄 





[モジ ュー ル 形 ベー ス 照 明 ] セン コー 株 式 会 社 様 仙台 港 PD セン ター 


自動 車 学校 





[投光器 株 式 会 社 千厩 自動 車 学校 様 (岩手 県 一 関 市 
キッ チン スタ ジオ 


We 5 Ag 


ーー = 
2 a 


i 
[ベー ス ダ ウ ン ラ イト ] 大 阪 ガ ス 株 式 会 社 欄 
hu+gMUSEUM (ハグ ミュ ー ジ アム ) 





直下 照度 を 抑え て 敗 し さ を 低 減 さ せな が ら 、 横 配 光 を 確保 し 、 発 光 面 全体 に 光 が 広 が る 配 光 と する こと で 、 
























































使用 する 樹脂 グレ ー ド や 、 内 部 の 反射 
板 の 配 置 の 違い に より 、 配 光 曲 線 が 変 
わり ます 。 

当社 で は 拡散 性 の 高い 樹脂 グレ ー ド の 
採用 と 反射 板 の 配 置 を 工夫 し て 広い 配 
光 を 実現 し て ます 。 








画 シン プル で 美しい デザ イン 
トラ フ 型 で は 端 部 まで 発光 し 、 本 体 を 連結 取り 付け し て も 


継ぎ 目 が 目立た ず 、 連 続 し た 美しい 光 の ライ ン を 実現 し て 
いま す 。 














画 既存 の 宣 光 灯 器 上 只 か ら の 置き 換え に も 対応 


既存 の 蛍光 灯 器 具 か ら の 置き 換え に も 対応 し た 本 体 サ イズ で す 。 


例え ば 逆 冨 士 型 W230 の DL-MF400W は 器具 の 幅 が 230mm の た め 、220mm 幅 の 


測光 灯 器 具 か ら の 置き 換え に お すす めで す 。 


埋 込 型 器具 の 埋 込 穴 寸法 は 従来 の 蛍光 灯 の 多く の サイ ズ と 同等 で す の で 、 置 き 換え 


が 簡単 で す 。 
※ 置 換え の 際 に は 既存 器具 の 埋 込 穴 寸法 を 確認 し て くだ さい 。 





DL-MR300N、DL-MR400N 





レン で -、、 既存 器具 の 跡 












新規 
モジ ュー ル 形 ベー ス 照 明 





調 光 範囲 は 約 10 % て 100% で 、 明 る さと 同時 に 、 消 費 電 力も 大 幅 に 削減 する こと が 可能 で す 。 


画 は め 込 み 式 で 簡単 施工 


本 体 に 電源 を 内 蔵 し 、 従 来 の 直 管 と 同感 覚 で 、 簡 単 ・ 手 軽 に ライ トモ ジュ ー ル の 


交換 ・ 施 工 が 可能 で す 。 
照明 の 発光 色 は ライ トモ ジュ ー ル を 交換 する だ け で 、 変 更 可 能 で す 。 
(本 体 交換 不要 ) 


本 体 ( 電源 内 蔵 ) 


(ジー ルル 











トラ フ 型 
DL-MR400N 
DL-MR300N 







































































: 1230mm Xx 75mm 

: 49.5mm 

遍 ・800mm 間隔 ゅ 12mm 
: 970mm 間隔 6mm 
: 中 央 ゃ 30mm 








逆 富士 型 W150 
DL-MF400N 
DL-MF300N 





















































: 1250mm Xx 150mm 

: 51mm 

: 800mm 間隔 ゆ 12mm 
: 970mm 間隔 ゅ 6mm 
: 中 央 ゅ 30mm 








逆 富士 型 W150 
( プル スイ ッ チ 付 ) 
DL-MF40PN 
DL-MF30PN 









































寸法 : 1250mm X 150mm 

: 51mm 

間隔 : 800mm 間隔 ゅ 12mm 
: 970mm 間隔 ゅ 6mm 
: 中 央 ゅ 30mm 








逆 富士 型 W230 
DL-MF400W 























逆 富士 型 W230 
DL-MF200W 
DL-MF100W 











: 1250mm Xx 230mm 

: 51mm 

: 800mm 間隔 ゅ 12mm 
: 970mm 間隔 ゅ 6mm 
: 中 央 ゃ 30mm 
































・ 638mm X 230mm 

: 51mm 

: 400mm 間隔 ゅ 12mm 
: 550mm 間隔 ゅ 6mm 
: 中 央 ゅ $30mm 


オフ セッ ト 15mm 








逆 富士 型 W230 
( プル スイ ッ チ 付 ) 
DL-MF40PW 
DL-MF30PW 























寸法 : 1250mm X 230mm 

: 51mm 

貸 ・800mm 間隔 ゅ 12mm 
: 970mm 間隔 ゅ 6mm 
: 中 央 ゅ 30mm 








反射 笠 型 
DL-MU400N 
DL-MU300N 


























取付 面 寸法 : 












































で 
| 





1230mm X 75mm 


: 60mm 
色 付 穴 間隔 : 
: 970mm 間隔 ゅ 6mm 
入線 口 位置 : 


800mm 間隔 ゅ 12mm 


中 央 ゅ 30mm 








反射 笠 型 
( プル スイ ッ チ 付 ) 
DL-MU40PN 
DL-MU30PN 


















































- す 

















取付 面 寸法 : 
~ 器具 高 さ 
付 穴 間隔 : 
: 970mm 間隔 や 6mm 
入線 口 位置 : 


1230mm X 75mm 


: 60mm 


800mm 間隔 ④ 12mm 


中 央 ゅ 30mm 








埋 込 型 W150 
DL-MK400N 
DL-MK300N 






































埋 込 型 W150 
DL-MK200N 
DL-MK100N 


__ 埋 込 穴 寸法 : 
: 48mm 
取付 穴 間隔 : 
入線 口 位置 : 


埋 込 深 さ 


1235mm X 150mm 


800mm 間隔 ④ 12mm 
中 央 ゅ 30mm 
































埋 込 穴 寸法 : 
- 理 込 深 さ 
取付 穴 間隔 : 
入線 口 位置 : 


626mm Xx 150mm 


: 48mm 


400mm 間隔 ① 12mm 
中 央 ゅ 30mm 
オフ セッ ト 15mm 








埋 込 型 W220 
DL-MK400M 








_ 埋 込 穴 寸法 : 


















































埋 込 深 さ 


1235mm X 220mm 


: 48mm 
取付 穴 間隔 : 
入線 口 位置 : 


800mm 間隔 ④ 12mm 
中 央 ゅ 30mm 








埋 込 型 W300 
DL-MK400W 














_ 埋 込 穴 寸法 : 












































埋 込 深 さ 


1257mm Xx 300mm 


: 48mm 
取付 穴 間隔 : 
入線 口 位置 : 


800mm 間隔 ① 12mm 
中 央 ゅ 30mm 








埋 込 型 W300 
DL-MK200W 
DL-MK100W 























黒板 灯 


( ウォ ー ル ウォ ッ シ ャ ー ) 


DL-MW400N 
DL-MW300N 








埋 込 穴 寸法 : 
~ 埋 込 深 さ 
取付 穴 間隔 : 
入線 口 位置 : 


639mm Xx 300mm 


: 48mm 


400mm 間隔 ① 12mm 
中 央 ゅ 30mm 
オフ セッ ト 15mm 









































取付 面 寸法 : 
- - 器 具 高 さ 
収 付 穴 間隔 : 
: 600mm 間隔 ゅ 12mm 
: 400mm 間隔 ゅ 12mm 
入線 口 位置 : 


1270mm Xx 120mm 


: 123mm 


800mm 間隔 ④ 12mm 


中 央 ゅ 30mm 




















追求 し た の は 、 


本 体 | 
(電源 内 蔵 ) 


美 し さ と 経済 性 。 シ ャ ー プ の モジ ュー ル 形 ベー ス 照 明 。 


DL-MR400N G 机 タイ の 
\9,500+ 税 


DL-MR300N GI 相 





当 タイ プ ) 


\9,500+ 税 


逆 富士 型 W150 


DL-MF400N (2 相当 タイ プ ) 
\11.000+ 税 
DL-MF300N ( 和 タ イブ 

\10,500+ 税 


逆 富士 型 W150 プ ルス イッ チ 付 ) 


DL-MF40PN 相当 タイ プ ) 
\ 13,600+ 税 

DL-MF30PN G4 本 和 タイ ブ ) 
\ 12,800+ 税 


逆 富士 型 W230 


DL-MF400W 2 ロタ イプ) 
\ 11,500+ 税 


聞 守 士 型 W230 プ ルス イッテ 


DL-MF40PW (GU 相 き タイ プ ) 
\14,200+ 税 


反射 笠 型 


DL-MU400N 4 柏 半 タ イブ) 
\11.000+ 税 

DL-MU300N Q 相 タイ ブ ) 
\10,500+ 税 


反射 笠 型 ルス イッ チ 祭 


DL-MU40PN (2 相 タ イブ 
\13.600+ 税 

DL-MU30PN ( 和 柚 タイ プ ) 
\12.800+ 税 


埋 込 型 W150 


DL-MK400N 4 相当 タイ プ ) 
\ 15,600+ 税 

DL-MK300N Q 条 柚 紋 イブ ) 
\ 15,600+ 税 


埋 込 型 W220 


DL-MK400M G 相 紋 イブ 
\15.900+ 税 


埋 込 型 W300 


DL-MK400W QT 相当 タイ プ ) 
\18,300+ 税 


黒板 灯 (ウォ ー ル ウォ ッ シ ャ ー) 


DL-MW400N 4 相知 タイ プ ) 
\ 29,800+ 税 
DL-MW300N G 灯 本 タタ イフ) 

\ 27,500+ 税 





Ra84 
ライ トモ ジュ ー ル 
(灯具 ) 
DL-M601N 
省エネ タイ プ 
Hf32W 高 出力 x2 灯 相当 5000K 
\ 19,200+ 税 


DL-MR400N+DL-M601N 


Eh 
・7000 


格 \28,700 


m・42.5W・164.7 


+ 税 
m/W 


DL-MF400N+DL-M601N 


セツ 


・7000 


格 \30,200 


m・42.5W・164.7 


+ 税 
m/W 


DL-MF40PN+DL-M601N 
セッ ト 価 格 \32,800+ 税 


・7000 Im・42.5W・164.7 Im/W 


DL-MF200W (2 細 タ イブ ) 
\ 12,300+ 税 

DL-MF100W GT 相 タ イブ) 
\ 12,300+ 税 


DL-MF400W+DL-M601N 
セッ ト 価 格 \ 30,700+ 税 


・7000 Im・42.5W・164.7 





DL-MF40PW+DL-M601N 
セッ ト 価 格 \ 33,400+ 


・7000 Im・42.5W・164.7 Im/W 


DL-MU400N+DL-M601N 
セッ ト 価 格 \ 30,200+ 税 


・6800 Im・42.5W・160.0 Im/W 


DL-MU40PN+DL-M601N 
セッ ト 価 格 \ 32800+ 税 


・6800 Im・42.5W・160.0 Im/W 


DL-MK200N (2 想 き タイ プ ) 
\14.100+ 税 

DL-MK100N QT 相 タイ プ ) 
\12.700+ 税 

DL-MK400N+DL-M601N 


セッ ト 価 格 \ 34.800+ 税 


・6800 Im・42.5W・160.0 Im/W 





DL-MK400M+DL-M601N 
セッ ト 価 格 \ 35。100+ 税 


・6890 Im・42.5W・162.1 Im/W 


DL-MK200W (2 け 要 タイ プ ) 
\15,500+ 税 

DL-MK100W GT 本 タイ プ ) 
\13.900+ 税 


DL-MK400W+DL-M601N 
セッ ト 価 格 \37,500+ 税 


・6920 Im・42.5W・162.8 Im/W 





DL-MW400N+DL-M601N 


wh 
・6510 


格 \49,000 


m・42.5W・153.1 


+ 税 
m/W 





DL-M610N 
標準 タイ プ 
Hf32W 高 出力 x2 灯 相当 5000K 
\10,500+ 税 


DL-MR400N+DL 


セッ ト f 人 
・6900 


首 \20,000 


m・45.0W・153.3 


-M610N 


+ 税 
m/W 


DL-M 


セッ トド 人 
・6900 


格 \21,500 


m・45.0W・153.3 


F400N+DL-M610N 


+ 税 
m/W 


DL-MF40PN+DL-M610N 
セッ ト 価格 \ 24,100+ 税 


・6900 Im・45.0W・153.3 lIm/W 


DL-MF400W+DL-M6 
セッ ト 価 格 \ 22,000 


・6900 Im・45.0W・153.3 


DL-MF40PW+DL-M610N 
セッ ト 価 格 \ 24,700+ 税 


・6900 Im・45.0W・153.3 Im/W 


DL-MU400N+DL-M610N 
セッ ト 価格 \ 21.500+ 税 


・6700 Im・45.0W・148.8 Im/W 


DL-MU40PN+DL-M610N 
セッ ト 価格 \ 24100+ 税 


・6700 Im・45.0W・148.8 Im/W 


DL-MK400N+DL-M610N 
セッ ト 価 格 \ 26,100+ 税 


・6700 Im・45.0W・148.8 Im/W 


DL-MK400M+DL-M610N 
セッ ト 価 格 \ 26,400+ 税 


・6790 Im・45.0W・150.8 Im/W 


DL-MK400W+DL-M610N 
セッ ト 価格 \ 28,800+ 税 


・6820 Im・45.0W・151.5 Im/W 


DL-MW400N+DL-M610N 


CS 
・6420 


格 \40,300 


m・45.0W・142.6 


+ 税 
m/W 





DL-M600W 
標準 タイ プ 


Hf32W 高 出力 x2 灯 相当 4000K 
\ 18,200+ 税 


DL-MR400N+DL 


セッ ド 1 
・6700 


格 \27,700 


m・49.0W・136.7 


-M600W 


+ 税 
m/W 


DL-M 


セッ トト 人 
・6700 


格 \29,200 


m・49.0W・136.7 


F400N+DL-M600W 


+ 税 
m/W 


DL-MF40PN+DL-M600W 
ャ ッ ト 価 格 \31.800・ 才 


・6700 Im・49.0W・136.7 Im/W 


DL-MF400W+DL-M6 
セッ ト 価格 \ 29.700 


・6700 Im・49.0W・136.7 


DL-MF40PW+DL-M600W 
セッ ト 価 格 \ 32,400 + 税 


・6700 Im・49.0W・136.7 Im/W 


DL-MU400N+DL-M600W 
ャ ッ ト 価 格 \ 29,200・ 


・6500 Im・49.0W・132.6 Im/W 


DL-MU40PN+DL-M600W 
セッ ト 価 格 \ 31.800+ 税 


・6500 Im・49.0W・132.6 Im/W 


DL-MK400N+DL-M600W 
セッ ト 価格 \ 33,800・ 各 


・6500 Im・49.0W・132.6 Im/W 


DL-MK400M+DL-M600WI 
ャ ッ ト 価 格 \ 34,100+ 旭 


・6590 Im・49.0W・134.4 Im/W 


DL-MK400W+DL-M600W DL-MW400N+DL-M600W 


セッ ト 価 格 \ 36,500+ 税 


・6620 Im・49.0W・135.1 Im/W 


ONIN 
・6230 


格 \48,000 


m・49.0W・127.1 


+ 税 
m/W 





。 DL-M600L 
標準 タイ プ 


Hf32W 高 出力 x2 灯 相当 3000K 
\ 18,200 + 税 


DL-M401N 
省エネ タイ プ 
Hf32W 定 格 出力 x2 灯 相当 5000K 
\15,500+ 税 











DL-MR400N+DL 


セッ ド 1 
・6000 


DL-MR400N+DL 


セッ ト 人 1 
・5100 


格 \27,700 


m・49.0W・122.4 


格 \25,000 


m・31.8W・160.3 


-M600L 


+ 税 
m/W 


-M401N 


+ 税 
m/W 


DL-M 


セッ トト 人 
・6000 


格 \29,200 


m・49.0W・122.4 


F400N+DL-M600L 


+ 税 
m/W 


-MF400N+DL-M401N 


冶 \26,500 


m・31.8W・160.3 


+ 税 
m/W 


DL-MF40PN+DL-M600L 
セッ ト 価格 間 31800+ 税 
・6000 Im・49.0W・122.4 ImW 
DL-MF40PN+DL-M401N 
セッ ト 価 格 \ 29,100+ 税 


・5100 Im・31.8W・160.3 Im/W 





DL-MF400W+DL-M6 
セッ ト 価 格 \ 29,700 

・6000 Im・49.0W・122.4 
DL-MF400W+DL-M4 


セッ ト 価 格 \ 27,000 


・5100 Im・31.8W・160.3 


DL-MF40PW+DL-M600L 
セッ ト 価 格 \ 32,400+ 税 
・6000 Im・49.0W・122.4 Im/W 
DL-MF40PW+DL-M4 
セッ ト 価 格 \ 29。700 


・5100 Im・31.8W・160.3 


DL-MU400N+DL-M600L 
セッ ト 価格 \ 29,200+ 税 
・5820 Im・49.0W・118.7 Im/W 
DL-MU400N+DL-M401N 
セッ ト 価格 \ 26,500+ 税 


・4950 Im・31.8W・155.6 Im/W 





DL-MU40PN+DL-M600L 
セッ ト 価格 \ き 31.800+ 税 


・5820 Im・49.0W・118.7 ImW 
DL-MU40PN+DL-M401N 
セッ ト 価格 \29,100+ 税 


・4950 Im・31.8W・155.6 Im/W 


DL-MK400N+DL-M600L 
セッ ト 価 格 \ 33.800+ 税 
・5820 Im・49.0W・118.7 Im/W 
DL-MK400N+DL-M401N 
セッ ト 価 格 \ 31 100+ 税 


・4950 Im・31.8W・155.6 Im/W 


DL-MK400M+DL-M600L 
セッ ト 価 格 \ 34,100+ 税 


・5910 Im・49.0W・120.6 Im/W 
DL-MK400M+DL-M401N 
セッ ト 価格 \ 31,400 + 税 


・5020 Im・31.8W・157.8 Im/W 


DL-MK400W+DL-M600L 
セッ ト 価格 \ き 36,500+ 税 


・5930 Im・49.0W・121.0 Im/W 
DL-MK400W+DL-M401N 
セッ ト 価格 \33,800+ 税 


・5040 Im・31.8W・158.4 Im/W 


DL-MW400N+DL-M600L 


セツ トド 
・5580 


DL-MW400N+DL 


セッ ト 1{ 
・4740 


格 \48,000 


m・49.0W・113.8 
M4 


格 \45,300 


m・31.8W・149.0 


+ 税 
m/W 





__ DL-M410N 


A 準 タ タ イプ 
H32W 定 格 出力 x2 灯 相 5000K 
\9,900+ 税 


DL-MR400N+DL 


セッ ト 1 
・5200 


格 \19,400 


m・34.4W・151.1 


-M410N 


+ 税 
m/W 


-MF400N+DL-M410N 


格 \20,900 


m・34.4W・151.1 


+ 税 
m/W 


DL-MF40PN+DL-M410N 
セッ ト 価格 \ 23.500+ 税 


・5200 Im・34.4W・151.1 Im/W 





DL-MF400W+DL-M4 
セッ ト 価 格 \ 21,400 


・5200 Im・34.4W・151.1 


DL-MF40PW+DL-M4 
セッ ト 価 格 \ 24,100 


・5200 Im・34.4W・151.1 


DL-MU400N+DL-M410N 
セッ ト 価格 \ 20,900+ 税 


・5050 Im・34.4W・146.8 Im/W 


DL-MU40PN+DL-M410N 
セッ ト 価格 \ 23,500+ 税 


・5050 Im・34.4W・146.8 Im/W 


DL-MK400N+DL-M410N 
セッ ト 価 格 \ 25500+ 税 


・5050 Im・34.4W・146.8 Im/W 


DL-MK400M+DL-M410N 
セッ ト 価 格 \ 25,800 + 税 


・5120 Im・34.4W・148.8 Im/W 


DL-MK400W+DL-M410N 
セッ ト 価格 \ き 28,200+ 税 


・5140 Im・34.4W・149.4 Im/W 


DL-MW400N+DL-M4 


EAN 
・4840 


放 \ ぎ 39,700 


m・34.4W・140.6 





DL-M400W 


標準 タイ プ 
H32W 定 格 出力 x2 灯 相 直 4000K 
\14,500+ 税 


DL-MR400N+DL 


セッ トド 1 
・4900 


格 \24,000 


m・37.0W・132.4 


-M400W 


+ 税 
m/W 


-MF400N+DL-M400W 


冶 25,500 


m・37.0W・132.4 


+ 税 
m/W 


DL-MF40PN+DL-M400W 
セッ ト 価格 \28,100+ 税 


・4900 Im・37.0W・132.4 Im/W 


DL-MF400W+DL-M4 
セッ ト 価 格 \ 26,000 


・4900 Im・37.0W・132.4 


DL-MF40PW+DL-M4 
セッ ト 価 格 \ 28,700 


・4900 Im・37.0W・132.4 


DL-MU400N+DL-M400W 
セッ ト 価格 \ 25,500+ 税 


・4760 Im・37.0W・128.6 Im/W 


DL-MU40PN+DL-M400W 
セッ ト 価格 \28,100+ 税 


・4760 Im・37.0W・128.6 Im/W 


DL-MK400N+DL-M400W 
セッ ト 価 格 \ 30,100+ 税 


・4760 Im・37.0W・128.6 Im/W 


DL-MK400M+DL-M400W 
セッ ト 価格 \ 30,400 + 税 


・4820 Im・37.0W・130.2 Im/W 


DL-MK400W+DL-M400WI DL-MW400N+DL-M4 


セッ ト 価格 \32,800+ 税 


・4840 Im・37.0W・130.8 Im/W 


セッ トド 人 
・4560 


衝 \44.300 


m・37.0W・123.3 





|] DL-M400L 

標準 タイ プ 

Hf32W 定 格 出力 x2 灯 相当 3000K 
¥\ 14,500+ 税 


DL-M501N 


省エネ タイ プ 
Hf32W 高 出力 x1 灯 相当 5000K 


\ 13,400 + 税 








DL-MR400N+DL 


セッ hf 
・4450 


DL-MR300N+DL 


Mc 
・3700 


格 \ 24,000 


m・37.0W・120.2 


格 \22,900 


m・22.5W・164.4 


-M400L 


+ 税 
m/W 


-M501N 


+ 税 
m/W 


-MF400N+DL-M400L 


冶 \\25,500 


m・37.0W・120.2 


+ 税 
m/W 


-MF300N+DL-M501N 


首 \23,900 


m・22.5W・164.4 


+ 税 
m/W 


DL-MF40PN+DL-M400L 
セッ ト 価 格 \ 28,100+ 税 


・4450 Im・37.0W・120.2 Im/W 
DL-MF30PN+DL-M501N 
セッ ト 価 格 \ 26,200+ 税 


・3700 Im・22.5W・164.4 Im/W 





DL-MF400W+DL-M4 
格 \26,000 


m・37.0W・120.2 





セッ ト 1 
・4450 











DL-MF40PW+DL-M4 
\28,700 


m・37.0W・120.2 





セッ トト 1 人 
・4450 











DL-MU400N+DL-M400L 
セッ ト 価格 \ 25,500+ 税 


・4320 Im・37.0W・116.7 Im/W 
DL-MU300N+DL-M501N 
セッ ト 価 格 \ 23.900+ 税 


・3590 Im・22.5W・159.5 Im/W 


DL-MU40PN+DL-M400L 
セッ ト 価 格 \28,100+ 税 


・4320 Im・37.0W・116.7 ImW 
DL-MU30PN+DL-M501N 
セッ ト 価格 \26,200+ 税 


・3590 Im・22.5W・159.5 Im/W 


DL-MK400N+DL-M400L 
セッ ト 価格 \ 30100+ 衝 


・4320 Im・37.0W・116.7 
DL-MK300N+DL-M501N 
セッ ト 価 格 \ 29.000 


・3590 Im・22.5W・ 


DL-MK400M+DL-M400L 
セッ ト 価 格 学 30,400 + 税 


・4380 Im・37.0W・118.3 Im/W 











DL-MK400WTDL-M400L 
セッ ト 価 格 \32,800+ 税 


・4400 Im・37.0W・118.9 ImW 











DL-MW400N+DL-M4 


セッ トド 1 
・4140 


枯 \44,300 


m・37.0W・111.8 


DL-MW300N+DL-M5 


a 
・3440 


格 \40,900 


m・22.5W・152.8 





条 相 当 5000K 
800+ 税 


各 当 4000K 
\ 12,000+ 税 





DL-MR300N+DL 


92 
・3200 


DL-MR300N+DL 


セッ ト 1 
・3650 


格 \19,300 


m・19.3W・165.8 


格 \21,500 


m・25.0W・146.0 


-M510N 


+ 税 
m/W 


-M500W 


+ 税 
m/W 


-MF300N+DL-M510N 


導き 20,300 


m・19.3W・165.8 


+ 税 
m/W 


-MF300N+DL-M500W 


格 \22,500 


m・25.0W・146.0 


+ 税 
m/W 


DL-MF30PN+DL-M510N 
セッ ト 価 格 \ 22,600+ 税 


・3200 Im・19.3W・165.8 Im/W 
DL-MF30PN+DL-M500W 
セッ ト 価 格 \ 24800・ 才 


・3650 Im・25.0W・146.0 Im/W 





DL-MU300N+DL-M510N 
セッ ト 価 格 \ 20,300+ 税 
・3110 Im・19.3W・161.1 Im/W 
DL-MU300N+DL-M500W 
セッ ト 価格 \ 22.500+ 税 


・3540 Im・25.0W・141.6 Im/W 











DL-MU30PN+DL-M510N 
セッ ト 価格 \ 22.600+ 税 


・3110 Im・19.3W・161.1 ImW 
DL-MU30PN+DL-M500W 
セッ ト 価 格 \ 24,800+ 税 


・3540 Im・25.0W・141.6 Im/W 





DL-MK300N+DL 
wb 
*3110 


AI 
・3540 


DL-MW300N+DL-M5 


セツ ト 
・2980 


格 \37,300 


Im・19.3W・154.4 


DL-MW300N+DL-M5 


ES 
・3390 


格 \39,500 


m・25.0W・135.6 





L-M500L 


タイ プ 
Hd 灯 相 当 3000K 
\12,000+ 税 











省エネ タイ プ 
Hf32W 定 格 出力 x1 灯 相当 5000K 
\11,700+ 税 


DL-MR300N+DL 


セッ トド 1 人 
・3100 


DL-MR300N+DL 


セッ トド 人 
・2700 Im 


格 \21,500 


m・25.0W・124.0 


格 \ 21,200 


・17.5W・154.2 


-M500L 


+ 税 
m/W 


-M301N 


+ 税 
m/W 


-MF300N+DL-M500L 


格 \22,500 


m・25.0W・124.0 


+ 税 
m/W 


-MF300N+DL-M301N 


格 \22,200 


・17.5W・154.2 


+ 税 
m/W 


DL-MF30PN+DL-M500L 
セッ ト 価格 \ 24,800+ 税 


・3100Im・25.0W・124.0 Im/W 
DL-MF30PN+DL-M301N 
セッ ト 価 格 \ 24,500+ 税 


・2700 Im・17.5W・154.2 Im/W 


DL-MU300N+DL-M500L 
セッ ト 価格 \ 22.500+ 税 
・3010 Im・25.0W・120.4 Im/W 
DL-MU300N+DL-M301N 


セッ ト 価 格 \ 22.200+ 税 


・2620 Im・17.5W・149.7 Im/W 


DL-MU30PN+DL-M500L 
セッ ト 価格 \ 24800+ 税 
・3010 Im・25.0W・120.4 ImW 
DL-MU30PN+DL-M301N 
セッ ト 価格 \ 24。500+ 税 


・2620 Im・17.5W・149.7 Im/W 





セッ トド 
・3010 


セッ wh 
・2620 


DL-MW300N+DL-M5 


ES 
・2880 





作 \39,500 


m・25.0W・115.2 


DL-MW300N+DL-M3 


セツ 
・2510 Im 


格 \39,200 


・17.5W・143.4 





DL-M310N 


標準 タイ プ 
Hf32W 定 格 出力 x1 灯 相当 5000K 
\9,400+ 税 


DL-MR300N+DL 


iR 
・2500 


格 \18,900 


m・15.7W・159.2 


-M310N 


+ 税 
m/W 


= NGIEYBID 


格 \19,900 


m・15.7W・159.2 


+ 税 
m/W 


DL-MF30PN+DL-M310N 
セッ ト 価格 \22,200+ 税 


・2500 Im・15.7W・159.2 Im/W 


DL-MU300N+DL-M310N 
セッ ト 価格 \ 19,900+ 税 


・2430 Im・15.7W・154.7 Im/W 


DL-MU30PN+DL-M310N 
セッ ト 価格 \ き 22.200+ 税 


・2430 Im・15.7W・154.7 Im/W 


DL-MK300N+DL 
セッ ト 1 


・2430 Im・15.7W・ 


DL-MW300N+DL-M3 


セット 
・2330 


絡 \ ぎ 36,900 


m・15.7W・148.4 





DL-M300W 


標準 タイ プ 
H32W 定 格 出力 x1 灯 相当 4000K 
\10,700+ 税 


DL-MR300N+DL 


Ei ド 人 
・2650 


\20,200 


m・18.5W・143.2 


-M300W 


+ 税 
m/W 


-MF300N+DL-M300W 


衝 \21,200 


m・18.5W・143.2 


+ 税 
m/W 


DL-MF30PN+DL-M300W 
セッ ト 価格 半 23500・ 衝 


・2650 Im・18.5W・143.2 Im/W 


DL-MU300N+DL-M300W 
セッ ト 価 格 \ 21.200* 和 


・2570 Im・18.5W・138.9 Im/W 


DL-MU30PN+DL-M300W 
セッ ト 価 格 \23,500+ 税 


・2570 Im・18.5W・138.9 Im/W 


DL-MK300N+DL 
セッ ト 1 
・2570 








| 標準 タイ プ 
Hf32W 定 格 出力 x1 灯 相当 3000K 
\ 10,700+ 税 
DL-M200N 
標準 タイ プ 
Hf16W 定 格 出力 x2 灯 相当 5000K 
\12,000+ 税 


DL-MR300N+DL 


ag 
・2250 














格 \20,200 


m・18.5W・121.6 


画 凡例 
DL-MR400N + DL-M610N 





DL-M100N 
標準 タイ プ 
HI6W 定 格 出力 x1 灯 相当 5000K 

\9,600+ 税 








人 @ LED 素子 は バラ ツキ が ある た め 、 商 品 ご と に 発光 色 、 明 
※ 1 (一 社 ) 日 本 照明 工業 会 





器具 光 東 


消費 電力 


-M300L 


+ 税 





m/W 

















(200V 時 ) 








-MF300N+DL-M300L 


6900Im 45.0W 153.3Im/W 


固有 エネ ルギー 
(200V 時 ) 














格 \21,200 


m・18.5W・121.6 





+ 税 
m/W 





DL-MF30PN+DL-M300L 
セッ ト 価格 \23,500+ 税 


・2250 Im・18.5W・121.6 Im/W 




















消費 効率 ※1 


調 光 可 能 
(PWM 調 光 ) 


DL-MF200W+DL-M200N 
セッ ト 価格 \ 24,300+ 税 


・2400 Im・15.0W・160.0 Im/W 


DL-MU300N+DL-M300L 
セッ ト 価格 \ 21,200+ 税 


・2180 Im・18.5W・117.8 Im/W 


モジ ュー ル 形 ベー ス 照 明 
玉 本 体 : カ ラー 鋼板 (ホワ イト ) 




















DL-MU30PN+DL-M300L 
セッ ト 価格 \ 23.500+ 税 


・2180 Im・18.5W・117.8 Im/W 


共通 仕様 














ライ トモ ジュ ー ル カバ ー: ポ リカ 





調 光 不 可 











る さ が 異 な る こと が あり ます 。 照明 器具 の 適正 交換 
・ ガ イド 134「LED 照明 器具 性 能 に 関す る 表示 に つい て の ガイ ドラ イン 」 に よる 。 











DL-MF100W+DL-M100N 
セッ ト 価格 \ 21.900+ 税 


・1200Im・7.5W・160.0 Im/W 


時 期 は 8 ~ 10 年 で す 。 


※ 2 寿命 は 設計 寿命 で あり 、 製 品 の 寿命 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。※ 3 調 光 する に は 別途 、 調 光 器 (PWM 信号 方 式 ) が 必要 で す 。 





画定 格 電 圧 : AC100~242 V 








ボネ ー ト (乳白 ) 








DL-MK300N+DL 
ik 
・2180 

















グリ ー ン 購入 法 性 EHiEI 


DL-MW300N+DL-M3 


セッ ド 人 1 
・2460 


絡 \ ぎ 38,200 


m・18.5W・132.9 





P.6-7 掲 載 の LED 照 明 全 て の 商品 は グリ ー ン 購入 法 





( 国 等 に よる 環境 物品 の 調達 の 推進 等 に 関す る 法律 ) に 基づく 


判断 基準 (平成 31 年 2 月 8 日 変更 閣議 決定 ) に 適合 し て いま す 。 


DL-MK200W+DL-M200N 
セッ ト 価格 \ 27,500+ 税 


・2350 Im・15.0W・156.6 Im/W 


DL-MW300N+DL-M3 


MC 
・2090 














格 \38,200 


m・18.5W・112.9 








画 光 源 寿命 : 40.000 時 間 ( 光 東 維持 率 9096 省エネ タイ プ )※2 
(光束 維持 率 85% 標準 タイ プ )※2 
(光束 維持 率 90% 20W 形 )※2 





画 調 光 範 囲 











(PWM 信号 方 式 ) : 約 10~100% (40W 形 )※3 


本 体 単体 で は ご 使 ) 





DL-MK100N+DL-M100N 
セッ ト 価 格 党 22, 300+ 税 


・1150 Im・7.5W・ 153.3Im/W 























DL-MK100W+DL-M100N 
セッ ト 価 格 \23,500+ 如 


・1170 Im・7.5W・156.0 Im/W 














表示 され て いる 1 











格 は すべ て 希望 小売 人 











殺 格 ( 税 抜 ) で す 。 

















に な れ ま せん 。 ラ イト モジ ュー ル が 必要 で す 。 色 温度 等 を 変更 し た い 場 合 





よ 、 ラ イト モジ ュー ル の 交換 は 可能 で す 。 








7 





光 の 質 、 バ リエ ーション 


光源 色 


HID150W/FHT42Wx4 相当 


鏡面 反射 板 
$200 


グレ アカ ッ ト 43* 
HID150W/FHT42Wx4 相当 


、 省 エネ を 兼ね 備え た ダウ ン ラ イト 

















| 昼 白色 白色 電球 色 仕様 
[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] 
DL-D077N  \53,500+ 税 | DL-D077W  \53,500+ 税 DL-DO077L 。\53,500+ 税 | 画 HD150W/FHT42Wx4 相 当 
[ 電源 ] [電源 ] [ 電源 ] 画 枠 : ア ルミ ダイ カス ト (ホワ イト 塗装 ) 
DL-YP105 。\14.500+ 税 | DL-YP105  \14,500+ 税 | DL-YP105  \14,500+ 税 | 反射 板 : ア ルミ 化学 研 魔 仕上 (鏡面) 
アル ミ (ホワ イト 塗装 ) 
セッ ト 価格 \ 68,000+ 税 | セッ ト 価 格 \68,000+ 税 | セッ ト 価格 \68.000+ 税 | 人 ル ガラ ス ( 活 明 ) 
昼 白 色 5000K Ra82 47"※3 白色 4000K Ra82 47"※3 電球 色 3000K Ra82 47"※3 画 質量 : 約 3.0kg (灯具 ) 


・10500 Im・84W・125.0 Im/w 


・10300 Im・84W・122.6 Im/w 


・9900 Im・84W・117.8 Im/w 





グレ アカ ッ ト 43* 


グレ アカ ッ ト 48* 


ダ 
ゆ / 
ン 
2 
ジン 
ト 





グレ アカ ッ ト 48* 
HID70W/FHT42Wx2 相当 


グレ アカ ッ ト 48* 
HID70W/FHT42Wx2 相当 


グレ アカ ッ ト 48° 
FHT32Wx2 相当 


グレ アカ ッ ト 48° 
FHT32Wx2 相当 


グレ アカ ッ ト 48* 
HID35W/FHT42W 相当 


グレ アカ ッ ト 48* 
HID35W/FHT42W 相当 


グレ アカ ッ ト 48* 
FHT32W 相当 


‘<, 


グレ アカ ッ ト 49?" 
FHT32W 相当 


グレ アカ ッ ト 49° 


HID100W/FHT42Wx3 相当 


HID100W/FHT42Wx3 相当 


ホワ イト 塗装 
反射 板 
埋 込 穴 
$200 


鏡面 反射 板 調 志 


埋 込 穴 
$150 


ホワ イト 塗装 
反射 板 
埋 込 穴 
$150 


鏡面 反射 板 
埋 込 穴 
$150 


ホワ イト 塗装 
反射 板 
埋 込 穴 
$150 


鏡面 反射 板 
埋 込 穴 
$150 


ホワ イト 塗装 
反射 板 
埋 込 穴 
$150 


鏡面 反射 板 
埋 込 穴 
$150 


ホワ イト 塗装 
反射 板 
埋 込 穴 
$150 


鏡面 反射 板 
埋 込 穴 
$100 


ホワ イト 塗装 
反射 板 
埋 込 穴 
$100 





[灯具 ] 
DL-D077NW \53,500+ 税 


[灯具 ] 
DL-D077WW \53,500+ 税 


[灯具 ] 
DL-D077LW \53,500+ 税 





約 0.6kg (電源 ) 
:AC100~242V 

法 :240X67.6X47.4mm 
画 ハー ネス 長 :220mm 


画定 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[電源 ] [電源 ] [電源 ] 人 
DL-YP105 。 \14.500+ 税 | DL-YP105 \14,500+ 税 | DL-YP105  \14,500+ 税 | 時 電源 本 体 色 : シ ル バ ー の 
画 光源 寿命 :40.000 時 間 ※2 加 
セッ ト 価格 \68,000+ 税 セット 価格 \68,000+ 税 | セッ ト 価格 \68,000+ 税 (光束 維持 率 85%6) 
昼 白色 5000K Ra82 53"※3 白色 4000K Ra82 53"※3 電球 色 3000K Ra82 53°※3 中 MR 
・10500 Im・84W・125.0 Im/w | ・10300Im・84W・122.6 Im/w | ・9900 Im・84W・117.8 Im/w 7 
[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] 電源 
DL-DO66N  \44,000+ 税 | DL-D066W  \44,000+ 税 | DL-D066L  \44.000+ 税 | 語 . ア ルミ タイ カス ト (ホワ イト 塗装 
[電源 ] [電源 ] が 
DL-YP104 。\13,000+ 税 | DL-YP104 。\13,000+ 税 | DL-YP104 。\13,000+ 税 | 反射 板 : ア ルミ 化学 研 摩 仕上 (鏡面) 
アル ミ (ホワ イト 塗装 ) 
セッ ト 価 格 \57,000+ 税 セッ ト 価 格 \57,000+ 税 | セッ ト 価 格 \57,000+ 税 | カバ パー: 強化 ガラ ス (通明 ) 
昼 白 色 5000K Ra81 64"※3 白色 4000K Ra81 64?※3 電球 色 3000K Ra82 64?※3 還 次 量 に jp 
・6570 Im・58W・113.2 Im/w | ・6500Im・58W・112.0Imw | ・6200Im・58W・106.8Im/W | 正中 SR の = 
[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] 画 電源 寸法 :244.8X65.2X56.4mm J 具 
DL-D066NW \44,000+ 税 | DL-D066WW \44,000+ 税 | DL-D066LW  \44,000+ 税 | 画 ハ ー ネ ス 長 :200mm 
[電源 ] [電源 ] [電源 ] 源 本 体 色 : ブ ラッ ク 
DL-YP104 。\13,000+ 税 | DL-YP104 。\13,000+ 税 | DL-YP104 。\13,000+ 税 | 画 光源 寿命 :40000 時 間 *※2 
(光束 維持 率 859%) 細 
セッ ト 価格 \ 57,000+ 科 セット 価格 \57,000+ 税 | セッ ト 価 格 \57,000+ 税 対応 (PWM 信 呈 方式) 回 
昼 白色 5000K Ra81 68"※3 白色 4000K Ra81 68"※3 電球 色 3000K Ra82 68"※3 * 範 囲 : 約 5 て 10096※4 
・6020 Im・58W・103.7 Im/w ・6000 Im・58W・103.4 Imw ・5800 Im・58W・100.0 Im/w 
[灯具 ] [灯具 [灯具 ] 
DL-DO65N  \36,000+ 税 | DL-D065W  \36,000+ 税 | DL-D065L 。 \36,000+ 税 | 齋 . ア ルミ ダイ カス ト (ホワ イト 塗装 
[電源 ] [電源 ] [電源 ] お 
DL-YP103 。\11.000+ 税 | DL-YP103 。\11,000+ 税 | DL-YP103 。\11,000+ 税 | 反射 板 : ア ルミ 化学 研磨 仕上 (鏡面 ) 
アル ミ (ホワ イト 塗装 ) 
セッ ト 価格 \ 47,000+ 科 | セッ ト 価格 \47,000+ 税 | セッ ト 価格 \47,000+ 税 | カバ ー: 強 化 ガ ラス (通明 ) 
昼 白 色 5000K Ra8164"※3 白色 4000K Ra81 64“※3 電球 色 3000K Ra82 64"※3 還 質 量 2 Me 
・4740 Im・40W・118.5 Im/w | ・4660Im・40W・116.5Imw | ・4530Im・40W・113.2Im/w | 畠 E02 
[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] 画 電源 寸法 :244.8X65.2X56.4mm ] 具 
DL-D065NW \36,000+ 税 | DL-D065WW \36,000+ 税 | DL-DO065LW  \36,000+ 税 | 画 ハ ー ネ ス 長 :200mm 
[電源 ] [電源 ] [電源 ] 画 電源 本 体 色 : シル バー 
DL-YP103 \11.000+ 税 | DL-YP103  \11,000+ 税 | DL-YP103  \11,000+ 税 上 人:40000 時 間 *2 3 
維持 率 8596) 
セッ ト 価格 \ 47,000+ 科 | セッ ト 価格 \47,000+ 科 セッ ト 価格 \47,000+ 税 店 (PWM 信号 方 0 1 
昼 白 色 5000K Ra81 68"※3 白色 4000K Ra81 68"※3 電球 色 3000K Ra82 68"※3 * 範 囲 : 約 5 て 10096※4 ーー 
・4400 Im・40W・110.0 Im/w ・4340 Im・40W・108.5 Imw ・4200 Im・40W・105.0 Im/w 
[灯具 ] [灯具 [灯具 ] 
DL-D064N  \25,500+ 税 | DL-D064W  \25,500+ 税 | DL-D064L  \25,500+ 税 
[電源 ] [電源 ] [電源 ] 画 枠 : ア ルミ ダイ カス ト (ホワ イト 塗装 ) 
DL-YP102 \9,800+ 税 | DL-YP102 \9,800+ 税 | DL-YP102 \9,800+ 税 | 反射 板 : アル ミ 化 学研 摩 仕上 ( 鎮 面 ) 
アル ミ (ホワ イト 塗装 ) 
セッ ト 価格 \ 35,300+ 税 セッ ト 価格 \35,300+ 税 | セッ ト 価格 \35,300+ 科 4 ル ッ ラッ 6 
昼 白色 5000K Ra81 64"※3 白色 4000K Ra82 64"※3 電球 色 3000K Ra82 64"※3 | 画質 量 : 約 10kg (灯具 ) 
・3340 Im・29W・115.1 Im/w ・3300 Im・29W・113.7 Im/w ・3230 Im・29W・111.3 Im/w 約 0.4kg (電源 ) 
画定 格 電圧 :AC100~242V 灯具 
[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] t 20XE41X413 
DL-D064NW \25,500+ 税 | DL-D064WW \25,500+ 税 | DL-D064LW \25,500+ 税 i 
[電源 ] [電源 ] [電源 ] ED 
DL-YP102 \9,800+ 税 | DL-YP102 \9,800+ 税 | DL-YP102 \9,800+ 税 | 軒 光 源 寿 命 :40000 時 間 ※2 oo 
(光束 維持 率 909%) ヨ 
セッ ト 価格 \35,300 + 税 | セッ ト 価格 \35,300+ 税 | セッ ト 価格 \35,300+ 税 対応 (PWM 信号 方 式 ) | 
昼 白色 5000K Ra81 68"※3 白色 4000K Ra82 68"※3 電球 色 3000K Ra82 68'※3 | 是 調 光 範 囲 : 約 5~100%6*※<4 ~ 
・3080 Im・29W・106.2 Im/w ・3060 Im・29W・105.5 Imw ・2950 Im・29W・101.7 Im/w 
[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] 電源 
DL-D063N 。\24,500+ 税 | DL-D063W  \24,500+ 税 | DL-DO063L  \24,500+ 税 た ーー 
[電源 ] [電源 ] [電源 ] 画 枠 : ア ルミ ダイ カス ト (ホワ イト 塗装 ) - ES 
DL-YP101 \9.000+ 税 | DL-YP101 \9,000+ 税 | DL-YP101 \9,000+ 税 | 反射 板 : ア ルミ 化学 研 摩 仕上 (鏡面) 
本 アル ミ (ホワ イト 塗装 ) 
セッ ト 価格 \ 33,500+ 税 セッ ト 価 格 \33,500+ 税 | セッ ト 価格 \33,500+ 科 4 ル 5 ラ 6 
昼 白色 5000K Ra81 64"※3 白色 4000K Ra82 64"※3 電球 色 3000K Ra82 6*※3 | 画質 量 : 約 10kg (灯具 ) 


・2280 Im・19W・120.0 Im/w 


・2260 Im・19W・118.9 Im/w 


・2200 Im・19W・115.7 Im/w 


約 0.4kg (電源 





[灯具 ] 
DL-D063NW \24.500+ 税 


[灯具 ] 
DL-D063WW \24,500+ 税 


[灯具 ] 
DL-D063LW \24,500+ 税 











画 定格 電圧 : AC100~ 242V 

寸法 :220X64.1X41.3mm 

本 体 色 : シル バー 

画 光源 寿命 :40.000 時 間 ※2 
(光束 維持 率 90%) 

対応 (PWM 信号 方 式 ) 

上 範囲 : 約 5 て 10096※4 
















































































































































[電源] [電源 ] [ 電源 ] 

DL-YP101 \9,000+ 税 | DL-YP101 \9,000+ 税 | DL-YP101 \9,000+ 税 
セッ ト 価格 \ 33,500+ 科 | セッ ト 価 格 \33500+ 科 セッ ト 価格 \33,500+ 税 
昼 白 色 5000K Ra8168"※3 白色 4000K Ra82 68"※3 電球 色 3000K Ra82 68"※3 

・2110 Im・19W・111.0 Im/w ・2100 Im・19W・110.5 Imw ・2020 Im・19W・106.3 Im/w 

[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] 

DL-D060N \17,000+ 税 | DL-D060W \17,000+ 税 | DL-D060L \17,000+ 税 

[電源 ] [電源 ] [電源 ] 

DL-YP100 \8,500+ 税 | DL-YP100 \8,500+ 税 | DL-YP100 \8,500+ 税 
セッ ト 価格 \ 25,500+ 科 | セット 価格 \25,500+ 税 セッ ト 価格 \25,500+ 税 
昼 白 色 5000K Ra81 48"※3 白色 4000K Ra82 48"※3 電球 色 3000K Ra82 48"※3 


・1490 Im・15W・99.3 Im/w 


・1480 Im・15W・98.6 Imw 


・1430 Im・15W・95.3 Im/w 





[灯具 ] 
DL-D060NW \17,000+ 税 
[ 電源 ] 
DL-YP100 \8,500+ 税 


[灯具 ] 
DL-D060WW \17,000+ 税 
[電源 ] 
DL-YP100 \8,500+ 税 


[灯具 ] 
DL-D060LW \17,000+ 税 
[ 電源 ] 
DL-YP100 \8,500+ 税 





セッ ト 価格 \25.500+ 税 
昼 白色 5000K Ra81 45"※3 
・1340 Im・15W・89.3 Im/w 





セッ ト 価 格 \25,500+ 税 
白色 4000K Ra82 45“※3 
・1320 Im・15W・88.0 Im/w 





セッ ト 価格 \25,500+ 税 
電球 色 3000K Ra82 45°※3 
・1280 Im・15W・85.3 Im/w 





画 枠 : ア ルミ ダイ カス ト (ホワ イト 塗装 ) 
反射 板 : ア ルミ 化学 研磨 仕上 (鏡面 ) 
アル ミ (ホワ イト 塗装 ) 
カバ ー: 強 化 ガラ ス (透明 ) 
画質 量 : 約 05kg (灯具 ) 
約 0.4kg (電源 ) 
画 定格 電圧 : AC100~ 242V 
寸法 :220X64.1X41.3mm 
本 体 色 : シル バー 
玉 光源 寿命 :40,000 時 間 ※2 
(光束 維持 率 90%) 
対応 (PWM 信号 方 式 ) 
範囲 : 約 5 て 10096※4 






































































































































FHT32W 相当 


FHT24W 相当 


光源 色 


軒下 用 
ホワ イト 塗装 
反射 板 
埋 込 穴 
$125 




























































































ホワ イト 塗装 

















反射 板 
埋 込 穴 
$125 





ベー ス ダ ウ ン ラ イト 別売 音 


レー 


DLYA0001 | DLYA0002 | DLYA0003 ー 
攻 | 
$ 125 


新規 
RR 
埋 込 穴 径 


ト 





















































昼 白 色 電球 色 仕様 
DL-D1509N \18,800+ 税 | 在庫 僅少 | | DL-D1507L \22,800+ 税 | 在庫 僅少 || 画 枠 : ア ルミ ダイ カス ト (ホワ イト 人 塗装) 
パネ ル : ポリカーボネート (透明 ) 灯具 
昼 白 色 5000K Ra70 52°※3 電球 色 3000K Ra82 52°※3 画質 量 : 約 LOkg (0 見) 
・1760 Im・15.2W・115.7 Im/w ・1270 Im・18.7W・67.9 Im/w 画 定格 電圧 :AC100/200V 9 T 
画 光源 寿命 :40,000 時 間 ※2 名 日 
DL-D1009N \17,800+ 税 [在庫 僅少 | | DL-D1007L \20.800+ 税 [ 企 庫 僅少 ||  (% 未 維持 率  。 結 し 
昼 自 色 5000K Ra7052"※3 電球 色 3000KRa8252"※3 3 EN 0h | II 
・1260 Im・10.3W・122.3 Im/w ・920 Im・13.4W・68.6 Im/w 男 保 護 等 級 : P54 
DL-D1006L \17,800+ 税 | 在庫 僅少 | 画 枠 : ア ルミ ダイ カス ト (ホワ イト 塗装 ) 灯具 
a パネ ル : ポ リカ ー ボ ネー ト (透明 ) 灯具 
ー 電球 色 3000K Ra82 52"※3 上 質量: 約 10ke (見) は 
・920 Im・13.4W・68.6 Im/w 画定 格 電圧 :AC100/200V ゴ ロ 
画 光源 寿命 :40,000 時 間 ※2 JL ーー 八 
( 光 東 維持 率 :8596) 


ロ 
ロロ 














既存 天井 埋 込 穴 ? 
ひと 粒 タ イプ 





0 100 


アジ ャ スト プレ ー 


アジ ャ スト プレ ー ト 


DL-YA0001 
希望 小売 価格  \5,500+ 税 


画 本体: 鋼板 (ホワ イト 塗装 ) 
画 や 300 つ 200mm 
ひと 粒 タ イプ ダウ ン ラ イト 用 

















AA 


DL-YA0009 
希望 小売 価格 。 \4,000 + 税 


画 本 体 : 鋼 板 (ホワ イト 塗装 ) 
画 $175 っ ゅ 150mm 
ひと 粒 タ イプ ダウ ン ラ イト 用 


会 議 室 や 応接 室 に 落ち 着い た 空間 を 演出 。 天 井 埋 込 型 照 


ト 





アジ ャ スト プレ ー ト 


アジ ャ スト プレ ー ト 





アジ ャ スト プレ ー ト 


DL-YA0002 DL-YA0003 DL-YA0008 
希望 小売 価格  \5,100+ 税 希望 小売 価格 。 \5,100 + 税 希望 小売 価格 。 \4,700 + 税 
画 本 体 : 鋼 板 (ホワ イト 塗装 ) 画 本体 : 鋼 板 (ホワ イト 塗装 ) 画 本 体 : 鋼 板 (ホワ イト 塗装 ) 
画 や 275 つ ①200mm 画 $250 つ ゅ ゎ 200mm 画 や 200 つ ①150mm 

ひと 粒 タ イプ ダウ ン ラ イト 用 ひと 粒 タ イプ ダウ ン ラ イト 用 ひと 粒 タイ プ ダ ウン ライ ト 用 





アジ ャ スト プレ ー ト 


























アジ ャ スト プレ ー ト 








i A 














DL-YA0011 DL-YA0012 DL-Y005A | 在庫 僅少 
希望 小売 価格 。 \4,000 + 税 希望 小売 価格 。 \4,000 + 税 希望 小売 価格 。 \3,200 + 税 
画 本 体 : 銅 板 (ホワ イト 塗装 ) 画 本 体 : 銅 板 (ホワ イト 塗装 ) 画 本 体 : 銅 板 (ホワ イト 塗装 ) 
画 $150 つ $100mm 画 $125 っ ゎ $100mm 画 $150 つ $125mm 

ひと 粒 タ イプ ダウ ン ラ イト ひと 粒 タ イプ ダウ ン ラ イト 用 LED MODULE タ イプ 用 


光源 色 




















ーー 


DL-YO10R 
希望 小売 価格 \91,000+ 税 





DL-YA0011 | DL-YA0012 
調 光 器 



































a ME 






DL-Y005A 








埋 込 穴 
217 x 85 











画 本 体 : 樹脂 、 ア イボ リー 
画 寸法 : 巾 254mm 高 120mm 出 7mm 


画 埋 込 穴 : 217mm X85mm 埋 込 深 65mm 


画質 量 : 0.95kg 


画 電源 入力 : AC100~242V(60Hz/50Hz) 


画定 格 消費 電力 : ~12W 

画 接続 可能 台数 ( 調 光信 号 ) 
5 回 路 合計 100 台 まで (電源 ユニ 
画 調 光信 号線 : CPEV 線 ゆ 0.9 こ ①1.2 














: 制御 ゾー 
ッ ト 台 数 ) 


ン 1 回 路 30 台 まで 





画 最大 配線 長 : や 0.9 の 場合 100m、①1.2 の 場合 200m ま で 


明 。 









































































































































昼 白色 仕様 寸法 
DL-MA800N \60,000+ 税 » 4 
6 画 本 体 : 鋼 板 (ホワ イト 塗装 ) | 埋 込 穴 寸 法 : 600mm x 600mm 
昼 自 色 5000KRa84 74*※3 バ パネル: ポリ カー ボネ ー ト ( 編 白 ) as | 埋 込 深 さ :82mm 
・12100 Im・78W・155.1 Im/w 画質 量 : 約 5.7kg | 取付 穴 間隔 : 275mm 間隔 ゅ 12mm 
男 定格 電圧 :AC100~242V | : 200mm 間隔 ゅ 12 
DL-MA700N  \55,000+ 税 | 画 光源 寿命 :60.000 時 間 ※2 . : 200mm 間隔 ゅ 12mm 
昼 白色 5000K Ra84 74°※3 (光束 維持 率 90%6) ー 。 入線 口 位置 : 200mm 間隔 や 30mm 
・8650 Im・57W・151.7 Im/w 時 調 光 箇 団 : 約 5 ご 10096※4 * a オフ セッ ト 50mm 
DL-MB600N \50,000+ 税 に キキ ・ 
画 本 体 : 鋼 板 (ホワ イト 塗装 ) 埋 込 穴 寸 法 : 450mm Xx 450mm 
昼 白 色 5000K Ra84 74°※3 パネ ル : ポ リカ ー ボ ネー ト ( 皿 白 ) 埋 込 深き : 82mm 
・8150 Im・56.5W・144.2 Im/w 画質 量 : 約 3.2kg 取付 穴 間隔 : 275mm 間隔 $ 12mm 
画 定格 電圧 :AC100~242V 
DL-MB500N \45,000+ 税 | 本 光源 圭 命 :60000 時 間 \2 - : 150mm 間隔 も 12mm 
昼 白色 5000K Ra84 74*※3 (光束 維持 率 9099) ーー の 3 a 入線 口 位置 : 200mm 間隔 ゅ 30mm 
-6700 Im・47.5W・141.0Im/w | 量 調 光秀 囲 : 約 5~100964 ーーー ネ = オフ セッ ト 50mm 



































画 凡例 


DL-MA800N 





EY Im・ Pe 1551ImW 
消費 電力 固有 ネル ギー 


器具 光束 




















(200V 時 ) (200V 時 ) 





消費 効率 ※1 L 


結語 調 光 可 能 


人 @ LED 素子 は バラ ツキ が ある た め 、 商 品 ご と に 発光 色 、 明 る さ が 異 な る こと が あり ます 。 





(PWM 調 光 ) 人 @ 照明 器具 の 適正 交換 時 期 は 8 ~ 10 年 で す 。 
※ 1 (一 社 ) 日 本 照明 工業 会 
| 調 % 不 可 | イド ライ ン 」 に よる 。 


※ 2 寿命 は 設計 寿命 で あり 、 製品 の 寿命 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。※ 3 1/2 照度 角 。 
※ 4 調 光 す る に は 別途 、 調 光 器 (PWM 信号 方 式 ) が 必要 で す 。 


・ ガ イド 134「LED 照明 器具 性 能 に 関す る 表示 に つい て の ガ 





テス りす ox 


埋 
込 
ス 
ク 
ョ E 
Mg 





FACILITY & WAREHOUSE 





画 高 天 井 照明 の 特長 


広角 (90° /110° )・ 中 角 (60* ) の 2 種類 の 配 光 角 を ライ ン ア ッ プ 
用 途 に 応じ て 、 最 適 な 配 光 角 を ご 採用 下さ い 。 








る 広角 の 用 途 ・ 使 用 例 





床 面 に 近い 所 で の 、 選 別 ・ 選 果 作 業 等 の 場合 は 、 広 角 配 光 の 機種 の 方 が 照度 ムラ が 少な く 快 適 な 
作業 環境 と な り ま す 。 





る 中 角 の 用 途 ・ 使 用 例 


mm 


H 


人 0 


N 


DL-EH204N DL-EH2 
広角 配 光 中 角 配 光 





高 所 まで 棚 に 囲ま れ た 物流 倉庫 な ど で は 中 角 配 光 の 機種 の 方 が 、 床 面 ま で 光 が 届 き 、 よ り 快適 な 作業 環境 
と な り ま す 。 
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画 電源 別 置 形 で 既存 照明 器具 か ら 簡 単 リ ニュ ー ア ル 


既存 の 配線 を 使用 する 事 が 出来 る 電源 別 置 形 。 の の 7 PTE 
器具 と 電源 の 配線 距離 (2 次 側 ) は 50m まで 対応 し 
て いま す 。 je 





















PWM 方 式 調 光 器 対応 可能 
電源 BOX 内 で 、 DLY010R も し く は 、 
既存 の HID 用 安定 器 か ら | 』 | 市 販 の PWM 調 光 器 

LED 電源 へ 交換 i | 










画 軽量 化 を 実現 


放熱 技術 (内 蔵 放 熱 フ ィ ン ) に より 、 軽 量化 を 実現 。 本 体 の 質量 nr 

は 従来 の HID と 同等 レベ ル ※ な の で 、 既 存 灯具 以上 の 天井 等 へ  。 

の 負荷 の 心配 が あり ませ ん 。 

※ DL-EH103N・104N・105N・107N で 約 1.4 kg 
DL-EH203N・204N・205N・207N・208N で 約 1.8 kg 
DL-EH301N・302N で 約 3.8 kg 
DL-EH401N・402N で 約 4.8 kg 


画 出力 調整 機能 付 調 光 (PWM 方 式 ) 対応 電源 


PWM 方 式 の 調 光 制御 ( 約 5% 100%) 可能 で 、 し か も 単独 で の 出力 調整 機能 
有 し て いま す 。 な お 、「PWM 調 光 信号 」 と 組み 合わ せ た 場 合 も 、 調 光 の 下限 値 は 
約 596 で す 。 
DL-YPH09/10 
電源 部 の 出力 調整 用 ボリ ュー ム で 、 出 力 調整 (100% て 約 70%) が 可能 で す 。 
DL-YPH04 
出力 調整 用 スイ ッ チ に より 出力 調整 (909%、809%%、709%) が 可能 で す 。 
DL-EH401N/402N と の 組合 せ に お いて は 100% 設定 は 使用 出来 ませ ん 。 


画 傾斜 天井 対応 ホル ダ 搭 載 
傾斜 天井 対応 ホル ダ を 標準 搭載 。( 土 30° 対 応 ) 
更に 速 結 端子 台 搭載 ※ で 施工 の 手間 は 大 幅 に 改善 。 


※ DL-EH103N、DL-EH203N、DL-EH401N、DL-EH402N に は 
速 結 端 子 台 を 搭載 し て いま せん 。 


NN 傾斜 天井 対応 ホル ダ 


内 蔵 放熱 フィ ン 








DL-YPH09/10 














風 が 吹き 込む 可能 性 の ある 場所 へ の 設置 
の 場合 は 角度 固定 金具 を 別売 部 品 ※ と し 
て 準備 し て いま す 。 


ie ※ 軒下 用 モデ ル に は 角度 固定 金具 を 
束 結 子 台 同 梱 し て いま す 。 





角度 固定 金具 
(DL-EHK03) 
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FACILITY & WAREHOUSE 





高大 井 照明 の 省エネ 化 に 頁 


5000K | 





回 5000K 


低 消費 電力 形 
5000K 


110° 


朋 。 ーー 遇 な の て 計 全 明か ら の 旧 直 換 えも 安心 。 





1 [灯具] 

















[灯具 ] 
DL-EH401N \165,000+ 税 DL-EH402N \165,000 + 税 
の 7Aza( 避 | 電源 ] ※4 | [電源 ] ※4 
i DL-YPH04X2 \56,000 + 税 DL-YPHO4X2 \56,000 + 税 a a 
の セッ ト 価格 \221,000+ 税 = セッ ト 価格 \221,000+ 税 
・44900Im・362W・124.0 Im/w | ・45500Im・362W・125.6 Im/w 
[灯具 ] 1 [灯具 ] 
DL-EH301N \125,000+ 税 | DL-EH302N \125,000+ 税 
と | 電源 ] | [電源 ] 
DL-YPH05  \50,000+ 税 DL-YPHO5  \50,000+ 税 ーー ーー 
CSZ0 証 | セッ ト 価格 \ 175,000+ 税 。 セッ ト 価 格 \175,000+ 税 
・32000Im・265W・120.7 Im/w | ・32500Im・265W・122.6 Im/w 
[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] 
DL-EH204N \54,500+ 税 |DL-EH205N \54,500+ 税 | DL-EH207N \75,000+ 税 | DL-EH203N \90,000+ 税 
電源 ] [電源] 電源 ] 電源 ]  ※6 
DL-YPH10  \34,000+ 税 |DL-YPH10  \34,000+ 税 | DL-YPH10  \34,000+ 税 | DL-YPH10  \34,000 + 税 
セッ ト 価 格 \ 88,500 + 税 | セッ ト 価 格 \ 88,500 + 税 セッ ト 価格 \ 109,000 + 税 セッ ト 価格 \ 124,000 + 税 


2 El 22500Im・165W・136.3 Im/w 


・24000Im・165W・145.4 Im/w 


・22000Im・123W・178.8 Im/w 


・22500Im・165W・136.3 Im/w 






共通 仕様 

















400W 形 | 条 具 ] 
TO DL-EH204N \54,500+ 税 


[灯具 ] 
DL-EH205N ¥54,500 + 税 


[灯具 ] 
DL-EH207N \75,000+ 税 


[ 和 灯具] 
DL-EH203N \90,000+ 税 
































[電源 ] | [電源 ] 電源 ] 電源 ] ※6 
DL-YPH08  \27,000+ 税 |DL-YPHO8  \27,000+ 税 |DL-YPHO8  \27,000+ 税 | DL-YPHO8  \27,000 + 税 
セッ ト 価格 \ 81.500+ 税 | セッ ト 価 格 \ 81,500 + 税 セッ ト 価 格 \ 102,000 + 税 セッ ト 価格 \ 117,000 + 税 
・22500Im・165W・136.3ImWw | ・24000Im・165W・145.4 Im/w ・22000Im・123W・178.8 Im/w ・22500Im・165W・136.3 Im/w 
[灯具 ] 
DL-EH208N \61.000+ 税 
電源 ] 
ーー DL-YPH09  \23.000+ 税 ーー 
セッ ト 価 格 \ 84,000 + 税 
水銀 ラン プ ・16500Im・91W・181.3 Im/w 
400W 形 [灯具 ] 
00 DL-EH208N \61.000+ 税 
電源 ] 
ーー ーー DL-YPH07  \16,000 + 税 a 
セッ ト 価 格 \ 77,000 + 税 
| ・16500Im・91W・181.3 Im/w 
[灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] [灯具 ] 
DL-EH104N  \38,500+ 税 DL-EH105N \38,500+ 税 | DL-EH107N \49,000+ 税 | DL-EH103N \65,000 + 税 
電源 ] | [電源 ] [電源 ] 電源 ] ※6 
DL-YPH09  \23,000+ 税 DL-YPH09  \23,000+ 税 |DL-YPH09  \23,000+ 税 | DL-YPH09  \23,000+ 税 
セッ ト 価 格 \ 61,500 + 税 | セッ ト 価格 \ 61,500 + 税 セッ ト 価 格 \ 72,000 + 税 セッ ト 価 格 \ 88,000 + 税 
bl) ・12200Im・87W・140.2 Im/w ・12600Im・87W・144.8 Im/w ・11500Im・66W・174.2 Im/w ・12200Im・87W・140.2 Im/w 
ラン 
性 [灯具 ] 灯具 ] [ 条 具 ] [ 条 具 ] 
CTO DL-EH104N  \38,500+ 税 DL-EH105N \38,500+ 税 | DL-EH107N \49,000+ 税 | DL-EH103N \65,000+ 税 
[ 電源 ] | [ 電源 ] [電源 ] [電源 ] ※6 
DL-YPH07  \16,000+ 税 DL-YPHO7 。 \16,000+ 税 | DL-YPHO7 。\16,000+ 税 | DL-YPHO7  \16,000+ 税 
セッ ト 価格 \ 54500+ 税 セッ ト 価格 \ 54,500 + 税 セッ ト 価 格 \ 65,000 + 税 セッ ト 価格 \ 81,000 + 税 


・12200Im・87W・140.2 Im/w 





・12600Im・87W・144.8 Im/w 





・11500Im・66W・174.2 Im/w 





・12200Im・87W・140.2 Im/w 


























時 凡例 DL-EH104N \54,500+ 税 。*12200Im *87W *1402ImW | | PWM 衣 光 可能 
+ H H 
| | 消費 電力 国有 エネ ルギー 消費 二 
DL-YPHO7 希望 小売 価格 宮中 束 000 Copum)eu ョ 


除く 全て の 商品 は グリ 











@ LED 素子 は バラ ツキ が ある た め 、 商 品 ご と に 発光 色 、 
※ 1 (一 社 ) 日 本 照明 工業 会 
は あり ませ ん 。 ※ 4 DL-EH401N、DL-EH402N で 電 
し な いで くだ さ 





源 DLYPH04 を 使用 





り 屋 外 (軒下 ) で も 使用 で きま す 。 
12 





























し て くだ さい 。 








明る さ が 異 な る こと が あり ます 。 旬 照明 器具 の 適正 交換 時 期 は 8 ~ 10 年 で す 。 
・ ガ イド 134「LED 照明 器具 性 能 に 関す る 表示 に つい て の ガイ ドラ イン 」 に よる 。 


で 使用 
合 の 値 で す 。※ 5 調 光 す る に は 別途 、 調 光 器 (PWM 信号 方 式 ) が 必要 で す 。※ 6 組合 せ 電源 
DL-EH203N は 組合 せ 電源 を DLYPH11 (\37,500 + 税 ) を 使用 する こと に よ 


グリ ー ン 購入 法 民 避 Ei 


P.12- OU 0 ラン プ 700W 形 、1kW 形 を 


( 国 等 に よる 環境 物品 の 調達 の 推進 等 に 関す る 法律 ) に 基づく 判断 基準 
(平成 31 年 2 月 8 日 変更 閣議 決定 ) に 適合 し て いま す 。 


※ 2 寿命 は 設計 寿命 で あり 、 製 品 の 寿命 を 保証 する も の で 
用 する 場合 は 、 出 力 調整 を 90%%、809%、709% の いずれ か の 設定 
い 。) 表 に 記載 の 光束 ・ 電 力 ・ 入 力 容量 は 9096 に 設定 し た 場 
DLYPH07、DL-YPH08、DLYPH09、DLYPH10 は 、 水 の か か ら な い 場 所 で 使用 





し て くだ さい 。 (100% に 設定 



































メタ ル ハ ライ ド 
700W 形 


メタ ル ハ ライ ドラ ンプ ヲリ ドラ ララ / 
1kW 形 ク 
一般 形 | 一般 形 


本 体 : アル ミ 








メタ ル ハ ライ ドラ ンプ 
400W 形 


| 一般 形 ・ 低 消費 電力 形 ・ 軒 下 用 モデ ル | 


軒下 用 モデ ル 


ホル ダ : アル ミダ イカ スト 





パネ ル : ポリ カー ボネ ー ト (透明 ) 


水銀 灯 400W 型 
メタ ル ハ ライ ドラ ンプ 250W 形 


一 般 形 ・ 低 消費 電力 形 ・ 軒下 用 モデ ル 















約 4.8kg 約 3.8kg 


約 1.8kg 


約 1.4kg (DLEH208N : 約 1.8kg) 








60,000 時 間 ( 光 東 維持 率 94%) ※ 2 











60,000 時 間 ( 光 東 維持 率 90%) ※2 








ー 30 へ ~ 50"C (軒下 用 モデ ル の 灯具 は 一 40 ~ 50°C) 



























































































































































DLYPH04 X 2 台 DLYPH05 DLYPH10 DLYPHO8 DLYPH09 DLYPH07 
340 X 100 X 67.5 347 X 98 X 52 275.5 X 71 X 62 195.5 X 71 X 62 
本 体 : アル ミ 
約 1.5kg X 2 約 2.0kg 約 1.5kg 約 1.3kg 約 1.0kg 約 0.8kg 
AC100 ~ 242V 
調 光 範囲 . . | 
leWM 方 ) 約 10 ご 100%※5 ー 約 5~100% ※5 約 5~100% ※5 ー 
3 段階 (90%/80%/70%) 100 へ ~ 約 70% 100 へ ~ 約 70% 
別売 部 品 
vw 
2 … $? 
( sg ("a 
sa 3 6 
落下 防止 ワイ ヤ 攻 yMf4M0( ト 動 - よ 人 9 電源 BOX(」) 化粧 カバ ー) ‘ba 
DL-EHK01 DL-EHK02 DL-EHK07 DL-EHK09 0 
\8,500 + 税 \14,000 + 税 \40,000 + 税 \65,000 + 税 、 と & & 
レス [適合 機種 画 本 体 : 鋼 板 ( ブ ラッ ク 塗 装 ) 画 本 体 : 鋼 板 (オフ ホワ イト 塗装 ) 
男 多 具 : ステ ン レス EN 防 球 金 具 チェ ー ン 吊 金 具 バイブ プ 遇 金具 
*10 本 入り HH DL-EHK04 DL-EHK05 DL-EHK06 
画 パ ネル : ポリ カー ボネ ー \58,000 + 税 \9,000 + 税 \15,000 + 税 
上 ガー ド : 洛 メ ッ 和 析 [和合 機 和 男 ホ ル ダ : アル ミダ イカ スト 画 ホ ル ダ : アル ミダ イカ スト 
DL-EH104N/105N/107N 画 チ ェ ー ン : ステ ン レス 画 パ イプ : アル ミ (塗装 ) 
DL-EH204N/205N 画 長 さ : 1.0m 画 長 さ : 0.6m 
| ss DL-EH207N/208N ※ チ ェ ー ン の 長 さ は 調整 可能 で す 。 ※ パ イプ 吊 金 具 の 連結 不可 
画 ア ング ル : 溶 融和 亜鉛 メッ キ 鋼 板 延長 する 場合 は 別途 市 販 品 を 
中 1 画 ガ ー ド 溶融 亜鉛 メッ キ 鋼 板 。 ご 準備 下さ い 。 
Ps 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ <- 取付 イメ ー ジ 
角度 固定 金具 クレア カッ ト パ ネ ル ( 太 ( ト 面 ガ - ド 付 電源 BOX( 大 ) 化粧 カバ ー( 大 ) 
DL-EHK03 DL-EHK12 DL-EHK08 DL-EHK10 【 KS 
\7,000 + 税 \30,000 + 税 \45,000 + 税 \80,000 + 税 ul ] N 
画 金 具 : ス テン レス [適合 機種 ] 画 本 休 : 鋼 板 ( ブ ラッ ク 塗 装 ) 画 本 体 : 鋼 板 ( オ フ ホ ワイ ト 塗 装 ) リッ ルース Nd で 
米 10 個 入り DL-EH301N/302N は N 0 
玉水 平取 付 時 の み 使用 DL-EH401N/402N デ \ 
画 パ ネル : ポリ カー ボネ ー \ & 
画 ガ ー ド : 溶融 亜鉛 メッ キ 鋼 板 アデ 
寸法 図 (mm) 
本 体 700W/1KW 形 NIS 
| = | 
| 「 化粧 カバ ー と 電源 BOX で バン クラ イト と し て も 使え ます 。 (別売 部 品 ) 
A 
DL-YPH04 : 340X100X67.5 < 化粧 カバ ー ( 小 ) 化粧 カバ ー (大 ) 
A 施工 ピッ チ : 305 化粧 カバ ー 無 し DL-EHK09 DL-EHK10 
3 
(キー 1 [適合 機種 
DL-EH104N/105N 
DL-YPH05 : 347X98X52 | DL-EH107N 
A 施工 ピッ チ : 312 RRO LN) DL-EH204N/205N [適合 機種 ] 
な 。 DLEH207N/208N | DLEH104N/105N 、 
A DL-EH07N [適合 機種 














250W/400W 形 










































































DL-YPH08/10 : 275.5X71X62 
A 施工 ピッ チ : 258 
B 施工 ピッ チ : 237 
C 施 工 ピ ッ チ : 60 
A 














て 
し gg | 
DL-YPH07/09 : 195.5X71X62 
A 施工 ピッ チ : 178 
B 施工 ピッ チ : 157 
C 施 工 ピ ッ チ : 60 















































DL-EH301N/302N 


DL-EH204N/205N 
DL-EH207N/208N 


DL-EH301N/302N 











[適合 機種 
> DL-EH104N/105N 
DL-EH107N 


& 人 *DL-EH204N/205N 
DL-EH207N/208N 


電源 BOX (大 ) 
DL-EHK08 


[適合 機種 ] 


DL-EH401N/402N 


[適合 機種 ] - 
DL-EH104N/105N 


DL-EH107N [適合 機種 ] 


DL-EH204N/205N DL-EH401N/402N 
DL-EH207N/208N 
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OUTDOOR & FACILITY 














男 投光器 の 特長 画 登 早 な 別宮 部 品 uow5w5wwtttWWW ーー 
る エリ ア 配 光 の 特長 用 途 に 合わ せ た 別 売 部 品 を 準備 し て いる の で 様々 な 場所 に 設置 出来 ます 。 (詳細 は 17 ペー ジ 参 照 ) 











2 
ー 一 1000 
0 ー 一 500 
ー 一 200 


-2 ] ーー100 
ーー50 
-4 ーー 一 20 pL 
ーー10 
-6 ——5 ト 
——2 に 
“で ) 


-8 に 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 
ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ 1 灯 用 ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ 2 灯 用 架台 可 転 台座 後方 カッ トル ー バ ー 


エリ ア 配 光 (DL-EL51N-W) の 仰角 10 度 設置 で は 、 前 方 へ の 光 漏 れ を 抑 えな 
が ら 、 広 く 照 ら せ ら れ ま す の で 、 近 隣 へ の 光 害 を 抑え た 設置 が 可能 で す 。 


店 舗 の 駐車 場 や 、 屋 内 外 の テニ スコ ー ト に 較 可動 防止 機構 を 標準 搭載 


最適 で す 。 
風圧 や 積雪 等 の 負荷 に も 耐え る ※ 堅 定 な 僅 体 (アン グル 部 ) を 実現 し て いる の 


で 、 取 付 後 に アン グル 部 の 角度 が 変わ る 心配 は あり ませ ん 。 


※ 雪 に 埋もれ な いよ う 除 雪 は 必要 で す 。 

























































































人 ヤー ド 配 光 の 特長 


















































ヤー ド 配 光 (DL-EL53N-W) の 、 仰 角 70 度 設 置 で は 、 上 方 へ の 漏れ 光 を 抑え 、 
コー ト 面 を 前 後に 広く 有効 に 照ら せ 、 フ ッ ト サ ル ・ テ ニス に 最適 で す 。 





= ム 2 > 
屋外 の フッ ト サ ル コー ト ・ テ ニス コー ト に 一 出力 調整 機能 を 標準 搭載 
最適 で す 。 = ミ 
MO 250W 形 は 僅 体 (電源 部 ) の 出力 調整 用 スイ ッ チ で 、3 段階 (100%%、809%、709%) の 出力 調整 が 可能 。 
照度 調整 、 省 エネ 対策 、 光 害 対策 、 看 板 面 へ の ハレ ーション 対策 と し て 使用 出来 ます 。 
(DLEL31N/LDL-EL32N/LDLEL33N/LDL-EL34N,DL-EL41N,DL-EL45N) 





る 横長 配 光 の 特長 
① 出力 100% (初期 設定 ) 


! 1. 磁 石 を 4 秒 以上 当て 、 離 す 。 
























































1 遇 6 i 秒 以上 当 離す 本 
2 1 秒 当て 、 耐 ら a 定格 1 ー へ 
③ 出力 709 - 7 I の 
! 3. 磁石 を 1 秒 以上 当て 、 離 す 。 ーー 0 
④ 数 回 点滅 後 、 出 力 100% に 戻る 。 | 
! 4. 磁 石 を 1 秒 以上 当て 、 離 す 。 
⑤ ② に 戻る 。 本 体 


※① の 操作 後 、 設 定 の 変更 が され て いな い 状 態 が 一 定時 間 経 過す る と 、 設 定 モ ー ド が 解除 され ます 。 
調 光 設 定 後 は 電源 の ON/OFF を し て も 調 光 レ ベル の 出力 値 を 保持 し ます 。 





0.00 


DL-EL42N-W を 30m 間隔 、8.5m 高 さ の 照明 柱 や 電柱 に 設置 し た 場合 の 照度 シミ ュ レ ーション で す 。 
15 


14 


OUTDOOR & FACILITY 
用 途 に 合わ せ て 配 光 や 出力 が 選べ る 43 モデ ル 。 









































































































































































































































































































































































































































時 | 狭 角 中 角 広 角 エリ ア 横 長 ヤー ド プー ル (屋内 用 ) 
: “ 25° 45° 85° A Dg 横長 較 横長 ャ ー ド FCI Ep EDp2 
(6:: り 
[灯具 ]DL-EL51N-W \93,500+ 税 | [灯具 JDL-EL52N-W \97,500+ 税 | 灯具]DL-EL53N-W \97,500+ 税 
SA i 電源 ]DL-YPH12 \40,500+ 税 | [電源 IDL-YPH12  \40,500+ 税 | [電源 DL-YPH12 \40,500+ 税 
7 還 a — — 
(Ra70) ト セッ ト 価 格 \ 134,000+ 税 セッ ト 価 格 \ 138,000+ 税 セッ ト 価 格 \ 138,000+ 税 
・28400 Im ・201W ・141.2 Im/W ・27530 Im ・201W ・136.9 Im/W ・29500 Im ・201W ・146.7 ImW 
[灯具 ]DL-EL25N-W  \93,500+ 税 | 灯具 ]DL-EL26N-W \93,500+ 税 | [灯具 ]DL-EL27N-W \93,500+ 税 | 灯具]DL-EL51N-W \93,500+ 税 | [灯具 IDL-EL52N-W \97,500+ 税 | [灯具 ]DL-EL53N-W \97,500+ 税 | [灯具 IDL-EL50N-W \110,000+ 税 
[電源 ]DL-YPH10 \34,000+ 税 | [電源 1DL-YPH10  \34,000+ 税 | [電源 ]DL-YPH10  \34,000+ 税 | [電源 1DL-YPH10  \34,000+ 税 | [電源 IDL-YPH10  \34,000+ 税 | [電源 ]DL-YPH10  。\34,000+ 税 | [電源 IDL-YPH10  \34,000+ 税 
セッ ト 価 格 \ 127,500+ 税 セッ ト 価 格 \ 127,500+ 税 セッ ト 価 格 \ 127,500+ 税 セッ ト 価 格 \ 127,500+ 税 セッ ト 価 格 \ 131,500+ 税 セッ ト 価 格 \ 131.500+ 税 セッ ト 価 格 \ 144.000+ 税 
700W 軸 ・23250 Im ・164W ・141.7 Im/W ・22500 Im ・164W ・137.1 Im/W ・22300 Im ・164W ・1359 Im/W ・24600 Im ・164W ・150.0 Im/W ・24200 Im ・164W ・147.5 Im/W ・25400 Im ・164W ・154.8 Im/W ・22000 Im ・164W ・134.1 ImW \ 
2 ィ 
| 2000k | 本 還 DLEL25N-W \93,500+ 税 | 上 DEL26N-W \93,500+ 税 |[ 条 見 DL-EL27N-W \93,500+ 放 | 貞 IDL-EL51N-WW  \93,500+ 税 | [見 DL-EL52N-W \97.500+ 季 | 内 上 DEL53N-W \97.500+ 科 | 困 貞 DL-EL50N-W \110,000+ 税 DL-YPHO8 \27.000+ 科 。 DLCYPH10 \34,000+ 和 
| | : シル バー | : シル バー 
(Ra70) | | 寺泊 DL-YPH11 。\37,500+ 税 | [電源 IDL-YPH11 = \37,500+ 税 | [電源 IDL-YPH11  \37,500+ 税 | [電源 IDL-YPH11  \37,500+ 税 | [電源 IDL-YPH11 = \37,500+ 税 [電源]DL-YPH11 = Y\37,500+ 税 |[ 電 市 DL-YPHO8  \27,000+ 税 上 所 913KE 上 所 1SKE 
定格 電圧 : て: 定格 電圧 : je 
セッ ト 価 格 \ 131.000+ 科 セッ ト 価 格 \ 131.000+ 科 セッ ト 価 格 \ 131.000+ 科 セッ ト 価 格 \ 131.000+ 科 セッ ト 価 格 \ 135.000+ 税 セッ ト 価格 \ 135.000+ 季 セッ ト 価格 \ 137,000 税 時 昌光 対応 : 不 可 上 属 衝 「 
・23250 Im ・164W ・141.7 Im/W ・22500 Im ・164W ・137.1 Im/W ・22300 Im ・164W ・1359 Im/W ・24600 Im ・164W ・150.0 Im/W ・24200 Im ・164W ・147.5 Im/W ・25400 Im ・164W ・154.8 Im/W ・22000 Im ・164W ・134.1 Im/W 
ホ DL-EL35N-W DL-EL36N-W DL-EL37N-W DL-EL38N-W DL-EL42N-W DL-EL46N-W DL-EL40N-W 
区 \ 93,000+ 税 \ 93,000+ 税 \ 93,000+ 税 \ 93,000+ 税 \ 97,000+ 税 \97,000+ 税 \112,500+ 税 
ト ・11000 Im・79W・139.2 ImW ・10500 Im・79W・1329 ImW ・10750 Im・79W・136.0 ImW ・10150 Im・79W・128.4 ImW ・10050 Im・79W・127.2ImW ・10650 Im・79W・134.8 ImW ・11000 Im・75W・146.6 Im/W …。 
f DL-EL38N-B DL-EL42N-B DL-EL46N-B 、 ぐ 
400W 形 2 ー ー ー \ 93,000+ 税 \97,000+ 税 \97,000+ 税 _ : : 
「 ・8850Im・79W・1120ImW ・9100Im・79W・1151Im/W ・9950Im・79W・1259 Im/W H PR BD Ee PH AM 
ホ DL-EL35L-W DL-EL36L-W DL-EL37L-W に A 00 
2700K 2 ¥\93,000+ 税 攻 \93,000+ 税 攻 \93,000+ 税 医 回 a 回 問 上 遇 対応 四 員 不可 
(Ra80) | ト ・9000 Im・79W・1139 Im/W ・8600 Im・79W・1088 Im/W 8800 Im・79W・111.3 mW 間 30 oo 
ホ DL-EL31N-W DL-EL32N-W DL-EL33N-W DL-EL34N-W DL-EL41N-W DL-EL45N-W 
ーー ワ \73.000+ 税 \73,000+ 税 \73.000+ 税 \73,000+ 税 \77,000+ 税 \77,000+ 税 還 
5000K | ト -6450Im・43W・1500ImW -6150 Im・43W・1430 mW -6300 Im・43W・1465ImW -5950 Im 43W 138.3 Im/W -5900 Im・43W・137.2ImW -6250 Im・43W・1453ImW 青色 投光器 
(Ra70) DL-EL34N-B DL-EL41N-B DL-EL45N-B EDj52 ED 
250W 形 — 還 ー \73,000+ 税 \77,000+ 税 \77,000+ 税 = 
・5200 Im・43W・1209 Im/W ・5350 Im・43W・1244 Im/W ・5850 Im・43W・136.0 ImW 
ホ DL-EL31L-W DL-EL32L-W DL-EL33L-W DL-EL39B-B “6 
ワ \73.000+ 税 攻 \73.000+ 税 攻 \73.000+ 税 攻 a 議 _ a \79,500+ 税 
ト ・5300Im・43W・1232 ImW ・5100 Im・43W・118.6 Im/W ・5200Im・43W・1209 Im/W ・580 Im・26W・223 Im/W 
画 凡例 DL-EL35L-W 調 光 可能 和 国 NOW 700W/1kW 形 別売 ・ 別 置 電源 
で 月 / ヽ 赤 愛 Eg =} 出力 調整 可能 OOOOOOOOOOOO 長 さ メ 幅 メ 高 さ ーー =] 
5 9 3 IT FT 888809889 DL-YPH08/10/11/12 : 275.5X71X62 別売 部 品 
中 光束 消費 電 ギー 4 68988899999 A ァ ー ン > 1 ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ 1 ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ 2) E 
器具 光 東 人 本 6 20380 アー ム フラ ンジ スパ イク ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ 1 灯 用 ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ 2 灯 用 架台 
ヒー > 
9 et 5 
グリ ー ン 購入 法 攻 軸 語 A 聞 エ ピッ チ : 258 “rs f 
ET 可動 範囲 B 施工 ピッ チ : 237 
100 10 度 刻み C 施 エピ ッ チ : 60 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ 開 取付 イメ ー ジ 
TI 在庫 僅少 在庫 僅少 在庫 僅少 DL-ELK04 ( 末 口 476.3mn 用 ) 在庫 僅少 DL-ELK08 
M10 ア ンカ ー ポ ルト 取付 ピッチ 160 DL-ELK01-W dz+) DL-ELKO2-W cdot) DL-ELK03 \24.000: 税 正本 人 板付 DL-ELKO5( 示 口 @76.3m 用 ) ¥\7,000+ 税 
276 DL-ELK01-B ワラ ッ ク の DL-ELK02-B ワラ ッ ク  \6,000+ 税 DL-ELK06 ( 示 ロ @60.5m 用 ) \32,000+ 税 画 本 体 : 鋼 板 ( 錆 止め 塗装 ) 画 木 体 : 鋼板 (溶融 亜鉛 メッ キ ) 








画 適 合 径 : $140~200mm 
※ 取 付 バン ド は 付属 し て 
いま せん 。 


\19,100+ 税 
画 本 体 : ア ルミ ダイ カス ト (塗装 ) 


\9,800+ 税 
画 本 体 : ア ルミ ダイ カス ト (塗装 ) 


男 本 体 : 鋼 板 ( 深 融 亜 鉛 メ ッ キ ) DL-ELK07 ( 未 口 ゅ 60.5mm 用 ) 
\32,000+ 税 画 本 体 鋼 板 ( 錆 止め 塗装 ) 


※ 現 地 で の 上 塗り 塗装 が 必要 で す 。 


\24,000+ 税 画 体 : 抽 板 ( 外 止め 当 装 ) 
700W 形 
※ 現 地 で の 上 塗り 塗装 が 必要 で す 。 


共通 仕様 250W 形 青色 投光器 


DL-EL50N-W 





DL-EL51/52/53 | 


DL-EL25/26/27/51/52/53 





























































































































本 体 アル ミダ イカ スト (塗装 
アン グル ステ ン レ ス (塗装 ) 
前 面 ガラ ス 強化 ガラ ス (透明 ) ※ プ ー ル 用 は 飛散 防止 フッ 素 コ ー ト 付 オー バー ハン グ 柱 取付 金具 ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ 2 灯 用 架台 回 転 台座 50mm ア ー ム 取付 金具 後方 カッ トル ー バ ー 後方 カッ トル ー バ ー 
量 約 6.5kg (電源 別 ) 約 7.0kg = 
居 (適合 電 源 ) 別 置 ・ 別 売 内 工 : 。 cp マデ 
9 DL-YPH12 DL-YPH10 DL-YPH11 DLYPH10 DL-YPH11 DLYPH08 ーー 0 < ー f= 
定格 電圧 AC100 ~ 242V - 
調 光 範囲 (PWM 方 式 ) ー 約 5 て 100%※3 ー 約 5 て 100% ※ 3 ー = 計 計 | # い 。 , 
出力 調整 ー 100 > 約 70% ー 100 へ 約 70% ー ー ー 3 段階 (100/80/70%) ー 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ 画 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ ーー ーー 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ 取付 イメ ー ジ 
光源 寿命 60,000 時 間 (光束 維持 率 899%6) ※ ッ 0 DL-ELK09 DL-ELK10 ( 未 口 $89.1mn 用 ) DL-ELK12 DL-ELK13 DL-ELK14 DL-ELK15 (セミ カト 42) DL-ELK16 (の) 
耐雷 サ ー ジ 性 能 6 \20,000+ 税 \30,000+ 税 正本 体外 め 次 装 ) \19,000+ 税 \13,000+ 税 \11,000+ 税 \22,000 税 \25,000+ 税 
動作 環境 温度 ー 30 ~ 35°C (電源 は 一 30 ~ 50°C) ー30 ~ 40°C 画 本 体 : 鉛 板 ( 深 琴 亜鉛 メッ キ ) DL-ELK11 ( 未 口 や 76.3m 用 ) 画 本 体 : 鉛 板 (溶融 亜鉛 メッ キ ) 画 本 体 : 鋼 板 (溶融 亜鉛 メッ キ ) 画 本 体 : 鋼 板 (溶融 亜鉛 メッ キ ) 画 本 体 : 鋼板 (ブラ ッ ク 塗装) 画 本 体 : 鋼板 (ブラ ッ ク 塗 装 ) 
保護 等 級 IP65 屋内 用 IP65 屋内 用 IP65 屋内 用 IP65 谷合 940.6 て 60090W 30.000+ 税 画伯 全幅 合 径 : ゅ 605 ご 101.6m LANCE A DE 
5 DL-EL39B、DL-EL41N、 DL-EL39B、DL-EL41N、 
※ 現 地 で の 上 塗り 塗装 が 必要 で す 。 
DL-EL42N、DL-EL51N DL-EL42N、DL-EL51N 
@ LED 素子 は バラ ツキ が ある た め 、 商 品 ご と に 発光 色 、 明 る さ が 異 な る こと が あり ます 。 電 照 明 器具 の 適正 交換 時 期 は 8 ~ 10 年 で す 。 - 
※ 1 (一 社 ) 日 本 照明 工業 会 ・ ガ イド 134「LED 照明 器具 性 能 に 関す る 表示 に つい て の ガイ ドラ イン 」 に よる 。 ※ 2 寿命 は 設計 寿命 で あり 、 製 品 の 寿命 を 保証 する 
も の で は あり ませ ん 。 ※ 3 調 光 す る に は 別途 、 調 光 器 (PWM 信号 方 式 ) が 必要 で す 。 ※ 4 プー ル 用 投光器 の 入力 容量 (200V 時 ) は 78VA で す 。 


※ 51IEC (国際 電気 標準 会 議 ) の 基準 で は 4kV の 電圧 負荷 と 、JEC 規格 (電気 学会 ) 15kV の 基準 を クリ ア し て いま す 。 ※ 6DL-EL39B-B は グリ ー ン 購入 法 対象 外 で す 。 
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DOOR & FACILITY 
小型 ・ 軽 量 。 看 板 ・ 駐 車場 に お すす め 。 





ーー ・4500 Im・33W・136.3 Im/W ※ ュ 















電源 : 内 蔵 


























こと に より 可能 で す 。 








DL-EL15N-S 画 本 体 : ア ルミ ダイ カス ト (シル バー 塗装 ) 
希望 小売 価格 \52,000 + 税 
| te 5000K Raro 画 前 面 ガラ ス : 強 化 ガ ラス 


画 質量: 約 0.9kg (ケー ブル 1.5m 除く ) 


画 定格 電圧 :AC100 ~ 242V 
配 光 イ メー ジ 9 正調 光 : 不 可 
(ビー ム 角 ) 男 光源 寿命 :60,000 時 間 (光束 維 持 率 90%) ※2 ゆ 
画 耐雷 サー ジ 性 能 : 15kV ※5 
画 動作 環境 温度 : 一 30 ~ 40°C 55 
= 画 保護 等 級 :IP65 | 了 
明る さ の 目安 鉛管 へ の 取付 は U り ボル ト ( 非 付属 ) を 使用 する ピーー シ ーー に 
バラ スト レス 水銀 ラン プ こと に より 可能 で す 。 73 
水銀 ラン プ (サイ ズ 確 認 の 上 施工 し て くだ さい ) 104 
レフ ラン プ @ コン クリ ー ト 柱 へ の 取付 は コン クリ ー ト 柱 朋 レー 152 』 
コン パク トメ タル ハラ イド ラン プ バン ド ( 非 付属 ) 及び 架台 ( 非 付属 ) を 使用 する 寸法 図 


画 アン グル : ス テン レス (シル バー 塗装 ) 169 45, 


















































































































































取付 イメ ー ジ 


DL-ELK18-S (シル バー) 
\29,800+ 税 
画 本体: 鋼管 十 鋼 板 (溶融 亜鉛 メッ キ 二 塗装) 














凡例 

$④60.5mm 鋼 管 取 付 の 場合 の U ボ ルト サイ ズ 例 

M6x50A、M8x50A 

※ 最 終 的 に は 寸法 は 現場 確認 の 上 、 本 体 の アン グル の 
取付 穴 ピ ッ チ に 合う も の を 選定 し て くだ さい 。 


自然 エネ ルギー の 利用 に より 停電 時 に も 点灯 し ます 。 


ソー ラー・LED 照 明 灯 
共通 仕様 
画 本 体 : ア ルミ (シル バー 塗装 ) 
太陽 電池 架台 : ア ルミ 、 ス テン レス (シル バー 塗装 ) 
電池 ボッ クス : ア ルミ (アル マイ ト 、 ク リア つや 消し 塗装 ) 
支柱 : アル ミ ( ア ル マ イ ト 、 ク リア つや 消し 塗装 ) 
取付 ベー ス : ア ルミ (シル バー 塗装 ) 
画質 量 : 約 131kg 
画 光 源 寿 命 :40,000 時 間 x っ ぅ 
画 動 作 環 境 温度 : 一 15~40°C sx*6 
画 太 陽 電 池 部 : 公称 最大 出力 148W 
設置 傾斜 角度 45° 
画 茜 電池 : 容量 12V-114Ah (38X3 個 ) 
質量 約 45kg ( 約 15kgX3 個 ) 
画 点 灯 時 間 : 日 没 ~ 日 の 出 (省エネ モー ド 併 用 終夜 点灯 ) 
※ 感 震 セ ン サ ー 作 動 (震度 5 相当 ) 時 に は 当日 及び 翌日 は 
日 没 か ら 日 の 出 ま で 省エネ モー ド な し の フル 点灯 
田 点 灯 制 御 : 日 没後 省エネ 点灯 1 時間 + フル 点灯 5 時間 
十 日 の 出 ま で 2 段階 省エネ 点灯 


受注 生産 品 








LN-LX1-S 受 
希望 小売 価格 \1,000,000+ 税 
器具 光束 約 1800 Im “" 


LN-LXS1-S 受 
希望 小売 価格 \1,250,000+ 税 

9 器具 光 東 約 1800 Im "* 
画 耐 重 塩害 仕様 












































【 基 礎 工事 例 は 標準 的 な 地盤 強度 の 場合 で す 。 


設置 場所 の 状況 に より 基礎 工事 の 対応 が 異な る 場合 が あり ます 。 設置 業者 に ご 相談 くだ さい 。 


アン カー ボル ト 及 び 取 付 用 ナッ ト は 含ま れ て お り ま せん 。】 


人 @ LED 素子 は バラ ツキ が ある た め 、 商 品 ご と に 発光 色 、 明 る さ が 異 な る こと が あり ます 。 
⑧ 照明 器具 の 適正 交換 時 期 は 8 ~ 10 年 で す 。 
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省エネ と 安全 性 を 追求 し た 防犯 灯 。 


] DL-E22VA ( 光 セ ン サ ー 内 蔵 ) RBSS> | 罰 本 体 ポリ カー ボネ ー ト 



















2 カバ ー: ア クリ ル 
希望 小売 価格 \23,000 + 税 画 質量 : 約 0.95kg 












































| 昼 白色 5000K Ra73 画 定格 電圧 : AC100V 
ーー ・1670 Im・16.7 W・100.0 Im/W | 画 入 力 容量 (電力 会 社 申 請 ) : 18.0VA(100V) a 
画 光源 寿命 : 60.000 時 間 ( 光 東 維持 率 70%) :> コ 
あめ 時 DL-E22VN RS | 動作: 一 20 ご 35C = a 
| 希望 小売 価格 \22,800 + 税 画 耐風 速 : 60m/s バ A 
昼 白 色 5000K Ra73 画 耐雷 サー ジ : 15kV (コモ ン モ ー ド ) . - ー 
| で 1670Im・167W・100.0Im/W | 画 保護 等 級 : IP44 1 ボル ト 取 付け 用 穴 (M5 用 ) 








DL-E14VA ( 光 セ ン サー 内 蔵 ) RS 全休 ポレ の リル 





FF 売価 格 間 12。000 + 訪 男 質量 : 約 0.95kg 
昼 白色 5000K Ra73 画 定格 電圧 : AC100V 335 | 





a 910 Im・8.3 W・109.6 Im/W 画 入力 容量 (電力 会 社 申請 ) : 9.0VA(100V) 


画 光源 寿命 : 60,000 時 間 ( 光 束 維持 率 70%) 。, 











防犯 灯 寸 法 区 








画 動作 環境 温度 : 一 20~35°C 

画 耐風 速 : 60m/s 

画 耐 二 サー ジ : 15kV (コモ ン モ ー ド ) 4 
画 保護 等 級 : IP44 


希望 小売 価格 \11,800 + 税 
昼 白 色 5000K Ra73 


ーー ・910 Im・8.3 W・109.6 Im/W 























良 防犯 機器 





優良 防犯 機器 認定 製品 は 、 犯 罪 抑 止 等 を 意図 し て 制作 し た 商品 で す が 、 犯 罪 
の 防止 ・ 安 全 を 完全 に 保証 する も の で は ご ざい ませ ん 。 
万 が 一 被害 が 発生 し て も 、 当 社 は 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 


は 、 防犯 機器 の 安心 マー ク で す 。 





公益 社団 法人 
日 本 防犯 設備 協会 


ステ ン レ ス 仕 様 の 軒下 用 直 付 スト レー ト 型 。 駅 の ホー ム な ど に 。 


DL-NA25NM 



















の 画 本体: ステ ン レ ス (ホワ イト 塗装 ) 
生生 0 用 導 潤 売価 格 \105,000 + 税 Ee 


x2 灯 タイ プ 昼 白 色 5000K Ra83 74° 画 質量 : 約 4.3kg 
ーー  ・10800 Im・81W・133.3 Im/W | 画 定格 電圧 : AC100 て 242V 
画 光源 寿命 : 40.000 時 間 (光束 維持 率 95%6) ※2 
FLR110W 形 se ¥83,000 + mM: 895100%6 + 
x1 灯 タイ プ 回 識 。 還 動作 環境 温度 : ー10~35°C 
昼 白 色 5000K Ra83 74 画 保護 等 級 : IP23 
ーー ・5700 Im・42W・135.7 lIm/W *1 

















ステ ン レ ス 仕 様 








ボル トピ ッ チ 1400 2- 連 結 用 K.0.(①19.4) 





電源 配線 穴 (④28) 


Par ー ーー ® 


| (取付 穴 )2-20X12 小 判 穴 








































































































































2433 
110W 形 寸法 区 
DL-NA29NM 
Hf32W 形 希望 小売 価格 \48,500 + 税 
X2 灯 タイ プ 昼 白色 5000K Ra83 74* 人 
| ・5500 Im・41W・134.1 Im/W 1 | カバ ー : ポリカーボネート 





画質 量 : 約 2.3kg 
画 定格 電圧 : AC100~242V 
画 光源 寿命 : 40,000 時 間 ( 光 東 維持 率 DL-NA29NM 90%) ※2 
( 光 東 維持 率 DL-NA28/27NM 95%) ※2 
画 調 光 範 囲 : 約 5 て 100% ※3 


了 の DL-NA28NM 
FLR40W 形 8 \44,500 + 税 


x2 灯 タイ プ 昼 白 色 5000K Ra83 74° 
ー | ・4000 Im・29W・137.9 Im/W 1 

















| DL-NA27NM 画 動作 環境 温度 : 一 10~35°C 
Hf32W 形 希望 小売 価格 \40,500 + 税 画 保護 等 級 : IP23 
1 灯 タ イプ 昼 白色 000K Ra83 74° 


ステ ン レ ス 仕 様 





| ・2800 Im・21W・133.3 Im/W 1 





2- 連 結 用 K.0.(①19.4) 
2- 調 光信 号線 用 K.0.(④19.4) い 





1251 
ボル トピ ッ チ 800 
| 70 電源 配線 穴 (④28) 
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.62 . 




















(取付 穴 )2-20X12 小 判 穴 


| 
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40W 形 寸法 区 














※ 1 (一 社 ) 日 本 照明 工業 会 ・ ガ イド 134「LED 照明 器具 性 能 に 関す る 表示 に つい て の ガイ ドラ イン 」 に よる 。※ 2 寿命 は 設計 寿命 で あり 、 製 品 の 寿命 を 保証 する も の 
で は あり ませ ん 。※ 3 調 光 する に は 別途 、 調 光 器 (PWM 信号 方 式 ) が 必要 で す 。※ 4 JIS C 61000-4-5 に 基づい て 試験 を 行い 、 ラ イン ・ ラ イン 間 2kKV、 ラ イン ・ 接 地 間 
15kV の サー ジ 試 験 電圧 に 耐え る こと を 確認 し て いま す 。※ 5 IEC (国際 電気 標準 会 議 ) の 基準 で コモ ン モ ー ド 15kV ノー マル モー ド 6kV ※ 6 充電 時 (日 中 時 ) に 周囲 温度 
が 0*C を 下回る と 、 点 灯 し な いこ と が あり ます 。1 週間 以上 の 長期 に 渡り 、 昼 間 の 気温 が 連続 し て 0*?C を 下回る と 、 点 灯 し な いこ と が あり ます 。※ 7 蓄電 池 容 量 が 満 充電 
時 (蓄電 池 初期 時 ) で フル 点灯 時 の 光束 と な り ま す 。 
19 


